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本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味びあります。 

参記号について 





人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容を示します。 


だ 

ま意 


操作中に気を付けていたださたい内容です。必ずお読みください。 


メモ 


補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


参表記について 


本製品 

CG - WLBARAGS を指します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

仿 II : If ............... 那 ................ 1 一 roKi 


参正式名称について 

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は下のとおりです。 

〈 Windows 〉 


Windows®.Microsoft® Windows® Operating system 

Windows ⑥ XP.Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP Home Edition operating system および 

Microsoft ィ Windows ⑥ XP Professional operating system 

Windows ⑥2000 .Microsoft ⑥ Windows ⑥2000 Professional operating system 

Windows® Me.Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 

Windows® 98SE.Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 


参イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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本書の読み方 . 

• pCS 【しつし1し . 

•表記にっして . 

♦正式名称について . 

•イラスト、画面について . 

PART ! まず準備び必要 . 

使用環境を確認ずる . 

本製口ちの機能 . 

PART 2 ネットワークに接続しよう . 

パソコンのネットワーク設定をしよう . 

• Windows XP で利用するときは . 

• Windows 2日日日で利用するときは . 

• Windows Me /98 SE で利用するときは . 

Web ブラウザの設定をしよう . 

パソコンと本製品を接続しよう . 

•本製品を設置する場所について . 

♦本製品の電源を入れるには . 

♦パソコン、モデムと本製品を接続する . 

本製品の設定をしよ5 . 

•簡単な接続方法 . 

インターネットに接続してみよう . 

♦他のパソコンを接続する場合 . 

PART 3 設定ユーテイリテイを見てみよラ 

設定ユーテイリテイの全体構成について . 

設定画®の各機能 . 

• CG-WLBARAGS (トップぺージ） . 

♦簡単設定 . 

♦システム設定 . 

• LAN 側設定 . 

• WAN 側設定 . 

♦無線アクセスポイント設定 . 

•ステータス . 

•ヘルプ . 

•詳細設定 . 

PART 4 こんなとをにはこの設定 . 

ネットワークゲームをするには . 

• UPnP に対応したネットワークゲームの場合 . 

• UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 . 
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音声/ビデオチャットなどのツールを使うには . 65 

• NetMeetin 呂 . 65 

• MSN Messenger ( Ver .6.2 ii > (齡 . 65 

が部にサーバを公開するには . 66 
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♦ダイナミック DNS を使用して URL でアクセスする . 66 
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MAC アドレスについて . 90 

おことね0 . 90 
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PART 


まず準備が独 


ほ用環境を確認する 


(^1 ック 1) 

-J プ□バイダとの契約、工事は完了していますか？ 

本製品を使ってインターネットに接続するには、フレッツ ’ ADSL 、 B フレッツなどの回線を使ったインター 
ネット接続サービスへの加入び必要です。また、プ□バイダによる工事び完了するまでは、インターネット 
への接続はでさません。 

食 I ック 2) 

-J モデムやケーブルはそろつていますか？ 


回線と接続するには、回線の種類に応じたモデムなどび必要になります。また、回線への接続び正しくでさ 
ているか、確認してください。確認方法については、ご契約のプ□バイダにお問い合せください。本製品と 
パソコンを接続するには、 LAN ケーブルび必要になります。 LAN ケーブルを購入される場合は、カテゴリ己 
の LAN ケーブル（ストレートタイプ）のむのをご購入ください。 

(^1 ック 3 ) 

-J 設定に必要な情報は準備できていますか？ 

本製品の設定を行う際に、各サービス別に(下の情報び必要です。プ□バイダとの契約時に、下のよラな 
情報び提供されますので契約書類などで確認し、メモしておいてください。不明な場合はご契約のプ□バイ 
ダにお問い合わせください。 

■ PPPoE 接続の場合（フレツツ ’ ADSL / B フレツツなど） 

• ユーヴ名 
-パスワード 

-サービス名（プ□バイダから指定された場合のみ） 

- DNS サーバの IP アドレス（プ□バイダから指定された場合のみ） 

■ DHCP を利用する場合 ( Yahoo ! BB / CATV など） 

-コンピュータ名（プ□バイダから指定された場合のみ） 

- DNS サーバの IP アドレス（プ□バイダから指定された場合のみ） 

■固定 IP アドレスで接続ずる場合（固定 IP サービス） 

- WAN 側の IP アドレス 
-ヴブネツトマスク 
-ゲートウェイアドレス 
- DNS サーバの IP アドレス 

^ 上記の名称は、プロバイダによって異なる場合があります（例：ユーザ名ーアカウント、ユーザ 
^m\ の、 ログイン ID など）。ご不明な点は、ご契約のプロバイダに確認してください。 














反 I ック 

_J パソコンの環境はそろつていますか？ 


■ LAN コネクタ （1 OBASE - T / 100 BASE - TX ポート） 

LAN コネクタびない場合は、ご利用のパソコンに合わせて次のいずれかの方法で、 LAN コネクタを増設して 
ください。増設方法については、パソコン、または LAN ボード、 LAN カード、 LAN アダプタの取扱説明書 
をご覧ください。 

-拡張ス□ット （ PCI バスまたは ISA バス）に LAN ボードを取り付ける 
- PC カードス□ットに LAN カードを取り付ける 
- USB コネクタに LAN アダプタを取り付ける 

■ 0 S 

本製品は 、 Windows XP /2000/ Me /98 SE . Mac 日 S など、 TCP / IP をサポートする日 S に対応し 
ています。 


■ Web ブラウザ 

本製品の設定は、 Web ブラウヴ（フレームに対応しているもの）で行います。パソコンに Microsoft Internet 
Explorer 已.己じ(降びインス I -ールされているか、確認してください。 

7^本製品の設定には Windows を推奨いたします。 

を意 


本製品の機能 


本製品には、次のような機能びあります。 

-フレッツ ’ ADSL / B フレッツ対応 
- ] 日 BASE - T /] 日日 BASE - TX ネッ トワークに 対応 

- NAT / IP マスカレード機能で、複数のパソコンから同時にインターネット接続可能 
- 2つのルーティング方式（スタティック、 RIP ) に対応 
- DHCP クライアント/サーバ機能で簡単導入 
. セットアップウィヴードによる簡単インターネット接続 
-簡単 Web 設定 

-パソコンデータベースによるユーヴ管理び可能 
-詳細なアクセス制限び可能 
- E - Mail 機能にて□グ情報を送信可能 
- NTP に対応 

- DDNS (ダイナミック DNS ) 対応 

- Web 管理ツールによりファームウェアのアップグレードび可能 
- UPnP、NetMeetings MSN Messenger などに対応 









PART 


ネツトワークに接続しよラ 


パソコンのネットワーク設定をしよう 


本製品を利用してインターネット接続びできるように、ご使用になるパソコンのネットワーク設定を行いま 
す。次の内容を確認して<ださい（確認と設定の方法は、日 S の種類など、ご使用になるパソコンの環境によ 
り異なります）。 

. ネットワークアダプタの設定 
- TCP / IP の設定 


•Windows XP で利用ずるときは 


Jf] この作業は「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザ名でログオンして巧ってく 
茲 I ださい。ユーザ権限については、 OS の取扱説明書をご覧ください。 

■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確か 
めます。 


1[スタート]-「マイコンピュータ」をちクリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックします。 

2 「八ードウエア」タブを表示して「デバイスマネージャ」をクリックします。 

3 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルク U ックします。 

4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


7^ 「 X 」や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
魏 ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常なが態にしてください。 

















■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確か 
めます。 


1[スタート]-「コント□ールパネル」をクリックします。 

2 「コント□ールパネル」にある「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「ネットワー 
クとインターネット接続」び表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を 
クリックしてください。 

3 「ネットワーク接続」アイコンをクリックします。 

4 「□一カルエリア接続」をちクリックし、メニューから「プ□パティ」を選択します。 

己「全般」タブで「インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」にチェックび入っているか確認します。 


一カル I リア巧爲のブロバティ 


corega FE 化が PCl-TXC Ethernet Adapts 


この操箱は放の巧目を使巧しますり)： 


6 liW" 


I 囚 g Micro 
图留 Mi び0 
I 网 JBQoS J 


|M icroso れネ》トワ-ク巧クライアシト 
^ Microsoft トワーウ用ファイルとプリンタ共ち 

UQoS バか々トス々 • づ 1一う 

| レ」ザインターネットプロト〕ル crcp/ip) 1- 


〔ィシストル(曲 …I r 刖陆(け 
画が月 


li 


ブ山!テイ(巧 ) 


ちを制柳ブ □ 卜 ] ル / イン》 - ネットプロト ] ル。巧互巧掃されたさまざまね 
ネットワーク聞の巧信を提化する、巧ミのワイドエリアネットワーウプロト ] 
ルです。 

□ 接劍寺に巧舶賊じインジケ - 夕を表示才る地） 


II キャンセル ] 


’ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


•チェックマークび入っていることを確 
認してください。 


6 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 

7 「全般」タブにある riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得 
する」を選択し、[詳細設定]をクリックします。 



①この項目を選択します。 


②簡細設赶をク IJ ックします。 











































































8 「 TCP / IP 詳細設定」画面で 「 DNS 」 タブをクリックし、「この接続のアドレスを DNS に登録する」の 
チェックを外します。 



①ここをク IJ ツクします。 


②この項目のチェックマークを外し 
ます。 


^プロバイダからドメイン名も指定されている場合は、「«下の DNS サフィックスを順に追加す 
る」を選択し、[追加]をクリックして指定されたドメイン名を入力してください。 



①この項目を選択します。 


②[追加]をク IJ ックして指定されたド 
メイン名を入力します。 


9 「 TCP / IP 詳細設定」画面の [ OK ] をクリックします。 

10「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□パティ」画面で、 [0 口をクリックします。 
11「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面で、[閉じる]をクリックします。 

12再起動を促すメッセージび表示された場合は、再起動します。 

7^ メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 


13次に 「 Web ブラウヴの設定をしよう」 （ P .18) に進みます。 
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•Windows 2000で利用ずるときは 

この作業は、 「 Administrator 」 または同等の権限を持つユーザ名でログインして巧ってください。 
ユーザ権限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 


■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確か 
めます。 



1デスクトップにある「マイコンピュータ」をちクリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックし 
ます。 


2 [八ードウエア]タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 一覧の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確かめます。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


^「 X 」や r !」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
kmj ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常なが態にしてください。 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 


1[スタート]-「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。 

2 「□一カルエリア接続」アイコンをちクリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックします。 



@お定された巧続のブ□バティをま示します。 


①「□一カルエ IJ ア接続」のアイコンを 
ちク IJ ックします。 


②「プ□パティ」をク IJ ックします。 

※「□一カルェ IJ ア接続」の名称はご使 
用のパソコンの環境により異なる場 
合びあります。 
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3 「インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」び有効になっていることを確認します。 



4 「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) J を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 

己 riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、[詳 
細設定]をクリックします。 



①この項目を選択します。 


②簡細設赶をク IJ ックします。 
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6 「 TCP / IP 詳細設定」画面で 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」の 
チェックを外します。 



①ここをク IJ ツクします。 


②この項目のチェックマークを外し 
ます。 


^プロバイダからドメイン名も指定されている場合、 「 K 下の DNS サフィックスを順に追加する」 
を選択し、[追加]をクリックして指定されたドメイン名を入力してください。 



① この項目を選択します。 

② [追加]をク IJ ックして指定されたド 
メイン名を入力します。 


7 [日のをク U ックします。 

8 「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□パティ」画面で [ OK ] をクリックします。 

9 「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面で[日口をクリックします。 

10再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 

メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 

11次に 「 Web ブラウヴの設定をしよう」 （ P .18) に進みます。 
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■ TCP / IP をインス I -ールする 

TCP / IP びインス I -ールされていなかった場合は、次の手順でインス I -ールしてください。 

1[スタート]-「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。 

2 「□一カルエリア接続」アイコンをちクリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックします。 

3 「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面で[インストール]をクリックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面び表示されたら「プロトコル」を選択し、[追加]をク 
U ックします。 

已「ネットワークプロトコルの選択」画面び表示されたら r インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」を選択 
し、[日のをクリックします。 



① r インターネットプ □ 卜 = u レ ( TCP / 
IP )」 を選択します。 

② [日 K ] をク IJ ックします。 


6 「□-カルエリア接続のプ□パティ」画面で r インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」び有効になってい 

ることを確認します。 


メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 

メモ 


インス!ルび完了したら、 「 TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順4 ( P .1] 〜）からの設定を行ってく 
ださい。 
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•Windows Me /98 SE で利用するときは 

■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確か 
めます。 


1デスクトップにある「マイコンピュータ」をちクリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックし 
ます。 


2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、表示された八ードウエアデバイスの一覧から「ネットワー 
クアダプタ」をダブルクリックします。ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認し 
ます。 



ここをク IJ ックします。 


ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


^ • rx 」 や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していませ 

茲 I ん。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常なが態にしてください。 

- 「 Microsoft 仮想プライべートネットワークアダプタ」「ダイヤルアップアダプタ」などのアダ 
プタ名が表示されていることがありますが、これらは本製品で使用するネットワークアダプタ 
と関係ありません。 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 

ここでは例として Windows Me を使用していますび 、 Windows 98 SE をご使用の場合も手順は同様です。 


1[スタート]-「設定」一「コント□ールパネル」をクリックします。 

Windows Me の場合、よく使うコントロールパネルのオプションだけが表示されているときは、 
「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックすると、「ネットワーク」 
アイコンが表示されます。 

2 「コント□ールパネル」にある「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。 
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3 「ネットワークの設定」タブ内で「現在のネットワークコンポーネント」の欄に 「 TCP/IP — >XXXXX 
(ネットワークアダプタ名)」び表示されていることを確認します。 



※画面は例です。 

- 「 TCP / IP - >」の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネットワー 
クアダプタのメーカ、機種によって異 
なります。 

-ダイヤルアップアダプタびない場合 
は「インターネットプ □ トコル 
( TCP / IP )」、 「 TCP / IP 」 などと表示さ 
れる場合ちあります。 


7^ 「 TCP / IP->XXXXX (ネットワークアダプタ名）」が表示されていなかった場合は、 「 TCP / IP を 
^1インストールする」 （ P .17) をご覧ください。 


4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から rTCP / IP->XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



① ご使用のネットワークアダプタ名び 
表示されているちのを選択します。 

② [プ□パティ]をク IJ ックします。 


7^ 「 TCP / IP->XXXXX ( ネットワークアダプタ名）」が複数表示されている場合は、ご使用になる 
魏 ネットワークアダプタの方を選択します。 
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已 rip アドレス」タブで rip アドレスを自動的に取得」を選択します。 



①この項目を選択します。 


基 


プロバイダからドメイン名も指定されている場合、 「 DNS 設定」タブで 「 DNS を使う」を選択 
し、「ドメインサフィックスの検索順」の欄に指定されたドメイン名を入力して[追加]をクリッ 
クしてください。 

-① 「 DNS 設定」タブをク IJ ックします。 


立ぶ J 


バインド I 註を田 i 强！ NetB の sf DNS 試走 |ドー トウ王イ | WINS 設定 | IP アドレス| 
r DNS をほゎねいの - 

卡 DNS をほうの L ― 下 


ホスト(ぶ：1 
D 版サーバーのなま JIS 


ドタイン(か 


] _胤 D (か」 
削陆做^ 


ドタインサフィッウスの巧刹旧 t - 
I 戶 ore 巨 a.nejp 


追加虫）^ 


刖除姻）」 


r ~~ 瓦 J 1 


キャンたル 


•② 「 DNS を使う」を選択します。 


I— ③ドメイン名を入力します。 

※画面は例です。実際にはプ□バイダか 
ら指定されたドメイン名を入力して 
ください。 

■④[追加]をク IJ ックします。 

■⑥[日 K ] をク IJ ックします。 


6 [日のをクリックします。 


7 「ネットワーク」画面の[日のをクリックします。 

Windows の OS 用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、 CD - ROM ドライブ 
(もしくはフロッピーディスクドライブ）に Windows の OS 用ディスクを挿入し、メッセージに 
したがって操作します。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 

8 次に 「 Web ブラウヴの設定をしよう」 （ P .18) に進みます。 
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■ TCP / IP をインス I -ールする 

TCP / IP びインス I -ールされていなかった場合は、次の手順でインス I -ールしてください。 


1「ネットワーク」の画面で、[追加]をクリックします。 

2 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面で「プ□トコル」を選択し、[追加]をクリックし 
ます。 

3 「ネットワークプ□卜]ルの選択」画面の「製造元」で 「 Microsoft 」 を選択し、「ネットワークプロ 
トコル」の一覧から 「 TCP / IP 」 を選択します。 



① 「 Microsoft 」 を選択します。 


② 「 TCP / IP 」 を選択します。 


4 「日 K 」 をクリックします。 


已「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「 TCP / IP->XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
び追加されていることを確かめます。 



※画面は例です。 

- 「 TCP / IP - >」の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネットワー 
クアダプタのメーカ、機種によって異 
なります。 

-ダイヤルアップアダプタびない場合 
は「インターネットプ □ トコル 
( TCP / IP )」、 「 TCP / IP 」 などと表示さ 
れる場合わあります。 


6 [0 K ] をクリックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッセージび表示されますの 

で、再起動します。 

7^ メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 

i モ 


インス!ルび完了したら、 「 TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順4 ( P .1 己〜）からの設定を行ってく 
ださい。 
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Web ブラウザの設定をしよ5 


本製品を利用できるように、 Web ブラウヴの設定を行います。ここでは 、 Internet Explorer 目.日の場合の 
設定方法を例に説明しています。その他の Web ブラウヴの場合は、 Web ブラウヴのヘルプなどをご覧くだ 
さい。 


1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」をクリックします。 

2 「インターネットオプション」画面び表示されたら「接続」タブをクリックします。 

3 「 LAN の設定」をクリックします。 

4 「□—カルエリアネットワーク ( LAN ) の設定」画面で、「設定を自動的に検出する」、「自動構成スク 
リプトを使用する」、 「 LAN にプ□キシサーバーを使用する」のチェックマークを外します。 



この項目のチェックマークを外します。 


己 [ OK ] をクリックします。 

6 「インターネットオプション」画面で [ OK ] をクリックします。 

7 次に「パソコンと本製品を接続しよラ」（次ページ）に進みます。 
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パソコンと本製品を接続しよう 


•本製品を設置する場所について 

-本製品に同捆されている「お使いの手引さ」をお読みになり、使用時の注意等についてご確認ください。 
-本製品の側面にある通気□は、放熱のため塞びないでください。 

-本製品を安定させて設置する場所び見つからない場合は、付属の縦置さスタンドを本製品に取り付ける 
ことで、本製品を立てて設置でさます。取り付け方法は、本製品に同捆されている「お使いの手引さ」を 
ご覧ください。 

■設置に適した場所 

-水平で落下の恐れびない場所（机の上など） 

-風通しのよい涼しい場所 

■設置に適さない場所 

-直射日光び当たる場所 
-暖房器具の近<など 
-高温多湿でホコリの多い場所 
-パソコンやモデムなど、発熱する機器の上 


•本製品の電源を入れるには 

■本製品の電源の取り方 

本製品の電源は、たこ足配線などを避け、他の機器と別系統で取るよラにしてください。必ず付属の専用 AC 
アダプタを使用し、 AC 1 日日 V の電源コンセントに接続してください。それじ(外の AC アダプタやコンセント 
を使用すると、発熱による発火や感電の恐れびあります。 

■本製品の電源の入れ方/切り方 

本製品背面の DC ジャックに AC アダプタの DC プラグを接続し、電源プラグを電源コンセントに差し込む 
と電源び入ります。 AC アダプタの電源プラグを電源コンセントから抜くと電源び切れます。 

7 f | -本製品には電源スイッチがありません。電源プラグを電源コンセントに接続した時点で、電源 

kml が入りますのでごま意ください。 

- AC アダプタの電源プラグを電源コンセントに差し込んだまま DC プラグをおかないでくださ 
し^感電事故を引き起こす恐れがあります。 
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♦パソコン、モデムと本製品を接続する 

本製品とモデム、パソコンなどネットワーク接続する機器は LAN ケーブルで接続してください。 


■推奨ケーブルについて 

すべてのケーブルび機器間を接続するのに適切な長さであることを確認します。本製品とパソコンを接続す 
る LAN ケーブルの長さは]日日 m じ(内にしてくださし、また、ケーブルは、カテゴリ己の LAN ケーブル（ス 
トレートタイプ）を使用してください。 

1本製品、モデムまたは回線終端装置、パソコンなどネットワーク接続する機器の電源をすべて切るか、 
電源コンセントから抜いてください。 

2 本製品背面の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します（①)。 

3 LAN ケーブルのもう一方をパソコンの LAN ポートに接続します（③)。 

4 本製品背面の WAN ポートに付属の LAN ケーブルを接続します（③)。 

己モデムまたは回線終端装置のネットワークポート ( RJ -45) に LAN ケーブルのもラー方を接続します 

(④)。 

6 モデムまたは回線終端装置の電源を入れます。 

7 本製品背面の DC ジャックに専用 AC アダプタを接続します（⑥)。 

8 本製品の専用 AC アダプタをコンセントに接続し、本製品の電源を入れます（⑥）。本製品前面の 
Power 、 WAN 側の]日日 M 、 Link / Act の各 LED び点滅していることを確認します。 

9 パソコンの電源を入れます。 

10本製品前面の、ケーブルを接続した LAN 側のポートの Link/Act LED び点灯していることを確認し 
ます。 
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本製品の設定をしよう 


パソコンから本製品を使ってインターネットに接続でさるように本製品の設定を行います。本製品の設定は 
Web ブラウヴで行います。本製品に接続されているパソコンのラち、]台から設定作業を行ってください。 
Web ブラウヴには Internet Explorer 5.5 降をご利用ください。これ1；>(外の Web ブラウザでは、正常に 
セツトアップび行えない場合びあります。推奨ブラウヴについては、 P .6 の「チェック4」をご覧ください。 


参簡単な接続方法 

インターネットに接続でさるように最ル限の設定をします。インターネットへの接続方式はご契約されたプ 
□バイダによって異なります。 P .5 の「チェック3」でメモした情報を準備してください。 

設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどのセキュリティソフトが起 
動していると、本製品の設定に失敗することがあります。一時的にセキュリティソフトを停止さ 
せて本製品の設定を巧い、設定作業が終了してから再度起動させてくださし、。セキュリティソフ 
卜の停止、起動の方法は、セキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

1本製品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer を起動します。 

2 Web ブラウヴのアドレス入力欄に「192.1目 8. 1.1」と入力し、キーボードの 「 Enter 」 キーを巧し 
ます。 


アドレス屯） #11192.163 .1.11 V 

= ^- —— -入力します。 

3 ユーヴ名とパスワードを入力する画面び表示されたら、ユーヴ名の欄に 「 root 」 と入力し、[日 K ] を 
ク U ックします。 


望 



-ユーザ名、パスワードは変更できます。詳しくは「本製品のログイン名（ユーザ名）、パスワー 
ドを変更したい」 （ P .82) をご覧ください。 

4 設定ユーティリティび起動します。 
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已設定ユーティリティの左側にある[簡単設定]をク U ックします。 


參 oreg を 

併 - names 

l u bmmm] - 

因亡] システム設定 
a LAH« 話走 
a ■AN« 設定 
因广1 g 沒7ク ゎスボ イン 
； Q スモー々ス 
: Q へルゴ 
田'。 註 a 記ち 


S/Ov 口 


I 'ューザー s » l インターネット接結後、ユーザ登録を行ってい 

-ただくとこちらのベージにてお客様が登錄され 

た商品の一覧やファームウ I アのアジブデート 
等の情報等ご確認できます。 

また、その他キヤンベーン情報も随時ご確認で 
きますので是非ご登錄下さい。 


I . 巧扱-淵書 ] 本製品の詳細な設定については、弊れホームべ 
ージより取扱説明書をダウンロードし、ご参照 
ください。 


r 瓦品江友一！インターネット接続後、よくあるご質問につい 

-ての確認が出まます。 

また、户ールでのお問い合わせ、ネットワーク 
の基本用語等の参照ち巧能です。 

鮮れ製品の設定等でお困りになられたときには 
ご参おください。 


f Logout J 本製品よりログアウトします。 


[簡単設定]をク IJ ックします。 


6 「簡単設定」画面び表示されたら、[次へ]をクリックします。 


簡単設定 


簡単設定によってインターネット接結への設定がでぎま 
す。 

インターネット接続にお要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接続されてるのを確認し、「ホへ〉」ボ 
タンをクリックしてくださし、。 

1 

||汝へ > || 1 キサ; /t ル 1 


[次へ]をク IJ ックします。 


7 「簡単設定ーインターネット接続 （ WAN 側設定)」び表示されたら、ご契約のプ□バイダの接続タイプ 
を選択し[次へ]をクリックします。 


簡単設定-インターネット接镜 (WAN 側設定）_ 

インターネット接結への設定 (WAN 側設定)をしてください。 

インターネットへの接続方法を選んでください。 

® IP 自動胁寻 (DHCP) 

〇 IP 固定設定 - 

OPPPoE 卜 LET ぶンリーブ） 


①ご契約のプ□バイダの接続タイプを 
ク IJ ックします。 


I -②[次へ]をク IJ ックします。 

H 汝へ> || I キャンたル I 


次ページをご覧いたださ、該当する接続方法を選択して<ださい。 
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⑥[次へ]をク IJ ックします。 


〈IP 自動取得 ( DHCP ) - Yahoo ! BB、CATV など〉 

プ□バイダや接続先のネットワーク（ルータ）から IP アドレスび特に指定されていない場合に選択し 
ます。 DHCP 機能を利用して、 IP アドレスび自動的に割り当てられます。 

〈 IP 固定設定一固定 IP サービスなど〉 

プ□バイダや接続先のネットワーク（ルータ）から固定 IP アドレスを取得している場合に選択します。 

〈PPPoE ( FLETS シリーズ）ーフレッツ - ADSL 、 B フレッツなど〉 

PPPoE と呼ばれる接続手順を使ってインターネットに接続する場合に選択します。プ□バイダより 
ユーヴ名とパスワードび割り当てられます。本製品ではプ□バイダの情報を設定ユーティリティに登 
録すると、 r フレッツ接続ツール」などを使用せずに自動的にインターネットに接続でさます。 

8 接続タイプに応じて「簡単設定」の各項目を設定します。次の接続方法ごとの説明をご覧いたださ、設 
定を行ってください。 

<riP 自動取得 （ DHCP )」 の場合〉 

「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合は、 r 簡単設定」で設定する項目はありません。 P .2 己の手順9 
に進んでください。 

〈 rip 固定設定」の設定項目〉 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定して 


項目名 

入力例 

説明 

① WAN 側 IP アドレス 

12.34.日目.78 

プ□バイダから指定された IP アドレスを入力し 
ます。 

③ヴブネツトマスク 

2已己 .2 已己 .2 已已 .0 

プ□バイダから指定されたヴブネットマスクを 
入力します。 

③ゲートウエイ 

12.34.56.1 

プ□バイダから指定されたゲートウエイの IP ア 
ドレスを入力します。 

④ DNS ヴーバ] 

12.34.56.98 

□ ーカルに DNS ヴーノ くを設置する場合、または 
プ□バイダから DNS ヴーノ くの1 P アドレスを提 
供されている場合に入力します。 


設定び終わったら[次へ]をクリックします。 


ください。 


簡単設定-固定 IP アドレス 


インターネット接結への設定を手動でち'こなってください。 

ブロパイダからのデー女を元に設定してください。 

…加1巧 IIT ロマピ 1 .つ. 1 ?, — ~1 ~1 ~ 1 ~ 1 









-1- 


[ <戻る1 || みへ > || 1キサシセル1 


①②③④ 


-23 - 






























④ [次へ]をク IJ ックします。 


〈「PPPoE ( FLETS シリーズ)」の場合〉 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定して 
ください。 

①接続ユーヴ名、接続パスワードを入力、[次へ]ボタンをク U ックします。 


項目名 

入力例 

説明 

①接続ユーヴ名 

nnynanne @ isp . ne.jp 

プ□バイダより指定された接続ユーヴ名 
を入力します（プ□バイダによって呼び 
方び異なる場合びあります)。 

③接続パスワード 

Password 02 

プ□ノ くイダより指定された接続ノ 又スワー 
ド（プ□バイダによって呼び方び異なる 
場合びあります）を入力します。画面上 
では「♦」または「*」で表示されます。 
※入力可能な文字は、半角の英数字、記 
号で25文字までです。 

《「"」および「"」降に入力した文字 
は保存されません。 

③パスワードの確認 

Password 02 

③で入力したパスワードを確認のために 
わラー度入力します。画面上では「♦」ま 
たは「*」で表示されます。 


③フレッツ-スクウェアをご利用になる場合はご利用地域（棟日本」もしくは「西日本」）を、利 
用しない場合は「利用しない」を選がします。 


簡単設定 - PPPoE 2( FLET ぶ:/リーブ） 


ブロバイダからのデータを元に設定してください。 


フレッツ-スクウェアをご使用する場合は、ご利用の地域を選巧してくださ 
し、。 


フレッツ-スクウェア: 


接続ユーザを： 
接続バスワード： 


iiniSBDII 

长曰本 I 

L 巧曰本 I 


I H 汝へ > 1 [ キャン t ル 


•①選択します。 


•③ [次へ]をク IJ ックします。 


簡単設定- PPPoE 1 


ブロパイダからのデータを元に設定してくださし\ 


ブ□パイダから届いた設定方法を元に接結ューザをと接输くスワードを入力し 
てください。 

卜巧$巧- L ' —ザる： [ myname ® isp . ne.jp 1 


接続バスワード： [ 


バスワードの確認： [ 


〔 <ちる I y 汝へ> I [ キャンセル I 


①②③ 
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9 次の画面び表示されたら、[保存]をクリックします。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定の客を保ちするには「保存」ボタンをクリックしてください, 
テスト結ま 




I <房る] P f 呆巧 |] I が 7 I 


[保を]をク IJ ックします。 


1日次のダイア□グボックスび表示されたら[日のをクリックします。 



[日 K ] をク IJ ックします。 


11しばらくするとテスト結果び表示されるので、確認して[終了]をクリックします。パソコン、モデ 
ムと本製品の設定、接続に問題びなければ、テスト結果の欄に r 正常にテストび終了しました。」と表示 
されます。 


簡単設定 


設定は完了しました。 

設定巧容を保巧するには「保ち」ボタンをクリックしてください。 

于7卜なを 

括続テストの準楠中です... 

!あと0枝お巧ちくださし1 

PPPoE 它ッシヨン-1巧続は 0 K です 

PPPoE 它ッシヨン-2接続は 0 K です 






-1 


1 <戻る 1 || 巧巧 || 1 が7 1 


① 「 connection 日 K 」 と表示されてい 
ることを確認します。 

② [終了]をク IJ ックします。 


P .24 の手順③で「利用しない」を選択した場合は下記の画面になります。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定のをを保たするには「保を」ポタンをクリックしてください。 
テスト結果 


括おテストの準備中です... 

あとけよお待ちくださし' 

PPPoE たッシヨン -1 巧続は 0 K です 
PPPoE t ッシヨン-2巧続はホ設定です 


〔 < 戻る;] [ im ][ が 7 ] 


7^上画面のように表示されなかった場合は、このぺージの操作9に戻り、再度テストを巧ってくだ 
Ml さい。それでも正常に終了しなかった場合は、「テストに失敗したときは」（夕ぺージ）をご覧に 
なり対処してください。 
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]2 操作己の画面に戻ったら [ Logout ] をクリックして設定ユーティリテイを終了します。 


參 oreg を 

a Ce-WLBAKASS 
…。 巧を話走 
田。 システム記定 
Q し州《話走 

…。 lAMfll 話を 

田 ' Q 18まアクゎスボイント話ぞ 
'''ロ スモー々ス 
…。 ヘルプ 
田。 註 a 記ミ 


I'ューザーインターネット接結後、ユーザ登録を行ってい 

-ただくとこちらのベージにてお客様が登緑され 

た商品の一覧やファームウ1アのアッブデート 
等の情報等ご確認できます。 

また、その他キヤンベーン情報も随時ご確認で 
きますので是非ご登錄下さい。 


I. 巧扱-淵書 ] 本製品の詳細な設をについては、弊れホームべ 
ージより巧巧説明書をダウンロードし、ご参照 
ください。 


f"Qand^l インターネット接続後、よくあるご質問につい 

-てのお認が出まます。 

また、户ールでのお問し、合わせ、ネットワーク 
のさ本用語等の参照ち巧能です。 

辟巧製品の設定等でお困りになられたときには 
ご参照ください。 


r Logout-) 1 未製品ょリログアウトします。 


[Logout] をク IJ ックします。 


13「このウインドウを閉じますか？」と表示されるので、[はしリを巧して終了してください。 

-その他の設定項目については、 「 PART 3 設定ユーティリティを見てみよう」 （ P .28) をご覧く 
ださい。本製品のより高度な使用方まについては、 rPART 4 こんなときにはこの設定」 ( P .63) 
をご覧ください。 

- PPPoE セッションを同時に2つ使用する（マルチ PPPoE ) 場合には、「マルチ PPPoE で2つ 
の接続先を使い分けるには」 （ P .67) をご覧ください。 

■テストに失敗したときは 

テスト終了後、次のような画面び表示されたとさは、メッセージの内容を確認して、再度ウィヴードをやり 
直してください。 


望 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定の容を保たするには「保存」ボタンをクリックしてください, 
テスト結果 


掉扬テストの準備中です... 

あとけよお待ちください 

PPPoE t ッシヨン-1巧続は巧视やです 

PPPoE たッション -2 巧続は待概中です 


なな I 


が7 ) 


上の画面び表示された場合、次のよラな原因び考えられます。 

-ユーヴ名かパスワードの入力を間違えている 
プ□バイダからの契約書類などを確認して、正しく入力してください。 

-モデムと回線び正しく接続されていない 

モデムとスプリツタ、スプリツタとモジュラコンセントなどび正しく接続されているか、確認してくだ 
さい。 
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インターネツトに接続してみよ5 


パソコンと設定ユーティリティの設定び終わったら、インターネットに接続でさるか確認します。 

1本製品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer などの Web ブラウヴを起動します。 

2 Web ブラウヴのアドレス入力欄に当社のホームぺージアドレス rhttp :// www . corega . co . jp / J を入 
力し、キーボードの 「 Enter 」 キーを巧します。 

3 ホームページび表示されます。 

ご契約のプロバイダによっては、設定後、インターネットに接続できるようになるまでに、時間 
がかかる場合があります。詳しくは、ご契約のプロバイダにお問い合せください。 

もし、インターネットにつなびらなかった場合は、 「 PART 己トラブルや疑問びあったら」 （ P .78) をご覧く 
ださい。 


•他のパソコンを接続する場台 

本製品に接続したいパソコンび他にもある場合は、「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .7 )、「Web 
ブラウヴの設定をしよう」 （ P .18)、 「パソコン、モデムと本製品を接続しよう」 （ P .19) をご覧になり、同 
じ手順でパソコンの設定を行い、本製品の LAN 側ポートとパソコンを LAN ケーブルで接続してください。 


望 
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PART 


ティリティを見てみょう 


本製品を使っていて「高度な機能を使いこなしたい」「設定ユーティ IJ ティの詳しい情報び知りたい」と思っ 
たときは、この PART で項目を探してください。 

設定ユーテイリテイのを付腊巧について 


を G - WLBARAGSl 設定ユーティリティのもくじです . P .29 

^ ^高単設定> インターネットの設定をします . P .29 

ステム霞是] •••管理者の□グイン名やパスワード等の設定をします . P .30 

^ファームウエア更新 I •••ファームウエアの更新をします . P .31 

— I LAN 側設定1 •••パソコン側 ( LAN ) の設定をします . P .32 

- 4 WAN 側設定 I ••.インターネット側 ( WAN ) の設定をします . P .33 

-4 無 線アクセスポイント設定卜 ぶ日 2.1 1モードの選択や設定をします . P .38 

M 802.1 Ib / giS ^ l 802.11 b / g の ESSID やチャンネルの設定をします . P .38 

H 8 Q 2.11 b / 巧キュ U ティ設妇 802. 11 b / g のセキュ U ティの設定をします . P .40 

-^802.1 la 設定 1 ... 802.1 ] a の ESSID やチャンネルの設定をします . P .41 

- H 802.1 la セキュ U ティ設定1 8 Q 2.1] a のセキュ U ティの設定をします . P .42 

— I アクセス制限 I •••アクセス制限をするクライアントなどの設定をします . P .43 

MwDSMM]---WDS (アクセスポイント同±の通信）を使った場合の通信モードを設定します . P .43 

— I ステータス I •••現在の各種システム情報を表示します . P .44 

— I ヘルプ I •••各項目の説明を表示します . P .4 已 

H 詳細設定 I •••詳細な設定をします . P .46 

[バーチャル-サーバ I •••公開するサーバびあるとさに設定をします . P .46 

— シャル-アプリケーシヨン I 

•••インターネットを使用するアプ IJ ケーシヨンび動作しない場合ここで設定します . P .48 

… LAN 上のパソコンに全ての入出カアクセス可能とします . P .49 

- H ダイナミック DNSI インターネット側からバーチャルサーバ等に接続できます . P . 已日 

— I セキュリテリ •••セキュリティ設定をします . P .51 

— IDHCP ヴーの … DHCP サーバを使用するときは設定をします . P . 己目 

— IPC データ^^^^ •••クライアントパソコンの IP アドレスを設定します . P . 已7 

— I □ グ表示 h a グ情報を表示、書さ換えをします . P . 已8 

タックちす] … DoS アタックび発生した際、その□グを保をします . P . 己8 

•••本製品の DHCP サーバ機能の稼動状況を表示します . P . 已8 

システム□歹 I •••本製品へのアクセス履歴を表示します . P .58 

ル ーティン巧 … LAN 上に他のルータ等びある場合はここで設定します . P . 已9 

タティック] ••スタティック-ルーティングを使用するときに設定します . P . 已9 

- H ダイナミック （ RIP ) I ダイナミック-ルーティングを使用するときに設定します . P . 已9 

H レポート I • ••設定されているすべてのルーティング IJ ストを作成します . P .60 

- H そ の他各種設是] •••その他、必要に応じて設定します . P .60 

y バックアップ巧丙司 …バックアップ用 DNS サーバびある場合は設定します . P .60 

- HU モート I •••インターネット ( WAN 側）から本製品の設定をしたいときに設定します . P .61 

— IPING テスド] … PING を使ったテストを行うことびできます . P .61 

同 ••• UPnP を使用するとき設定します . P .62 

- MjPnP 使用ポート | … UPnP で使用しているポートを確認できます . P .62 

I パススルー」...各パケットをルーティングせずに透過する場合に設定します . P .62 


^各項目の設定を変更した際は、必ず「システム設定」画面の「システム-リブート」の模巧] 
)^1 をクリックし、本製品を再起動させてください。「システム-リブート」を実行しないと、設定 
変更内容が本製品に反映されないことがあります。 
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設定画面のき機能 



-«下の説明では、画面例を掲載しています。実際にはご使用の環境に合った値を入力してくだ 
さい。 

•各設定画面にある [HELP] をクリックすると、説明が表示されます。 

• 各設定画面は、 PPPoE 接続の画面例です。 IP 自動取得接続や IP 固定接続では画面が例と違う 
場合があります。 

-設定変更を巧った際は、各画面下にある[設定]または[更新]をクリックして、設定内容を 
保存してください。 


• CG - WLBARAGS ( トップぺージ） 

設定ユーティリティ起動時の画面です。ユーティリティの全体図を表示している（画面左側）他、インター 
ネットに接続後は[ユーヴー登録]、[取扱説明書]、 [ Q & A ] を表示させることびでさます（画面ち側)。終 
了時には [ Logout ] をクリックすると、画面を閉じることびできます。 


c^orega) 

3 GQ-WL8ARAQS 
。 巧が設走 
曰3 システム話定 

。 ファームウ:!:ア史巧 
C 3 話志 

。 tANfll 話壬 

日3 無をアクわスボイント設定 
0 802,11 b/g 記定 
； Q 802,11 b/g わキユ U ティ設定 
。 アクわスちI巧 
。 IPS 設定 
C3 ステータス 
D ヘルブ 
謀 a 話志 



广1スペシ ホ J レ 

U 了づIと?■ーシ 


a dmz 

ri ダイナミック DMS 
Pi わキユリティ 
Q DHCP サーバ 
ri PC データペース 
曰3 ロヴま示 

Pi アろマクロヴ 
0 DHCP ロヴ 
ri システムロヴ 
回3 J レーティンヴ 
Pi ス々ティック 
C3 ダイナミック （RIP) 
Ca レボート 
回句 その化を巧話定 
i Pi パックアッブ DWS 
j-ri リモート 
i 。 PING テスト 

甲3 UPnP 

。 WnP 使用ボート 
り バススルー 


己 A 口 


f ユーザー登 nj インターネット接統後、ユーザ尝 i 录を行ってい 

-ただくとこちらのページにてお査様が登緑され 

た商品の一覧やファームウ X アのアッブデート 
等の情報等ご確認できます々 
また、その他キャンべーン情報も随時ご5窒認で 
きますので是非ご登錄下さい。 


し巧蜂!》^書 J 本製品の詳細。設定については、弊れホームべ 
ージより取扱説明書をダウン□ー ドし、ご参照 
ください。 


f QandA 1インターネット接続後、よくあるご質問につい 

-ての確認が出まます。 

また、メールでのわ問し、合わせ、ネットワーク 
の基本用語等の参照ち巧能です。 

弊れ製品の設定等でお困りにむられたときには 
ご参照ください。 


i Logout ) 本製品よりログアウトします。 


参簡単設定 

簡単なインターネット接続の設定を行います。設定の詳細については、 rPART 2 ネットワークに接続しよう」 
「本製品の設定をしよう」 （ P .21) をご覧ください。 
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参システム設定 

本製品のシステムを変更するとさに設定します。変更した後は「システム-リブート」を実行します。 


システム設定 J 正 ，进 


- ① 

管巧者ログインを ||root 1 


管巧ち n 巧イ、ノ ■/ いつード 1 1 





の 

1 バスワードの巧認 1 1 




IIPT 7-7 +1 1 .一に. ； 一づ II 住店巧 llin レ Ann へ， 000 、 

I 里 ■ X ノ、 /J ン I ゾノ イレ了の] "1 口 J II 1 リ ロ J 、1 U vUU ノ 





- ⑥ 

1 タイレタト PPPoE II 有さ力 Ml 



け 

III II ゎ* 4^1* つ 1 



W 

:無巧アクセスポイントお能 111 U ちか V: - 

キ勤設ミ V! - 


⑨ 

112004 1/ |9 ~|/ [is 1 ( YYYY / MM / DD ) 

時巧設定 F ~|： [ oH ： 口 ( hh ； mm ： ss ) 

ごほ巧の巧巧に上り設定 B 寺聞げをかず 
れる巧をびあります。 




工場ホ荷時の巧態へ戻す 屋司 - 


- ⑩ 

I'y つ ^ - 1 1 づート L 巧 巧 J 

1 

或中化わ Np み 






f ミす：11 



师 

1 フ 7 — ムウ：!:アをち f 

Ij ^ rw ) [ m ] 


vjy 


② 

④ 

⑥ 

⑨ 


⑩ 

⑩ 


項目名 

内容 

①管理者□グイン名 

本製品の管理者用の□グイン名を変更します。設定降はこの□グイ 
ン名でユーティリティ設定を行います。 

※工場出荷時は 「 root 」 

③管理者ログイン， 

パスワード 

本製品の管理者用のパスワードを設定します。空欄にした場合、設定 
変更するとさにパスワードは入力不要です。 

※工場出荷時は設定されていません。 

③パスワードの確認 

確認のため、再度③で入力したパスワードを入力します。 

④ IP マスカレード. 
テーブル保持時間 

IP マスカレード-テーブルの保持時間を設定します。設定時間を長く 
することで、 FTP サーバ等への長時間の接続に対応します。通常のイ 
ンターネット接続等では設定する必要はありません。 

⑥ URL ホーム 

設定した URL をブラウヴー画面で入力すると、本製品の設定ユーティ 
リティのトップページを表示させることびできます。 

-アドレスには「」（ドット）を組み込んで3〜24文字内で設定 
します。 

• 「」（ドット）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。 

《工場出荷時は 「 corega . home 」 

⑥ダイレクト PPPoE 《 

有効にすると、本製品の PPPoE を使用せずに、パソコン（本製品に 
接続され、インターネットに接続できるパソコン）の PPPoE 接続ツー 
ルを使用して直接 PPPoE 接続します。無効にすると、常に本製品の 
PPPoE 接続機能を使用します。 

⑦ルータ機能 

「無効」に設定すると本製品をアクセスポイントとして使用することび 
でさます。 

⑧無線アクセス 
ポイント機能 

本製品の無線アクセスポイントの使用の有無および無線 LAN の規格を 
設定します。「無線アクセス無効」に設定した場合、無線を使用するこ 
とびでさなくなります。また、「1 ] g 有効」にした場合は8日 2.1] b / 

呂のみび、「1 la 有効」にした場合には8日2.] ] a のみび本製品と通 
信でさます。 


《 PPPoE 

ブ□ー ドバンドネットワーク上で、 LAN 上の PPP によるダイヤルアップ機能を擬似的に実現させるソフトウエア 
のことです。 
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項目名 

内谷 

⑨時間設定 

-自動設定にすると、上位のヴーバを通して自動的に時刻を検出して設 
定します。 

-手動設定にすると、「(西暦）年/月/曰」と「時/分/秒」の設定び 
でさます。設定した時刻は、本製品の電源を切るとリセットされます。 

⑩工場出荷時の状態 
へ戻す 

本製品で設定した項目をすべて工場出荷時の状態に戻します ( P .87) 。 
※今までの設定は消えますので、実行する前に設定した内容は控えて 
お<ことをおすすめします。" 

⑩システム-リブート 

本製品の設定を変更した後に実行します。本製品び再起動され、設定 
した内容に変更されて動作します （ P .8 目)。 

⑩設定保存 

本製品で設定した項目をパソコンにファイル形式で保存します。設定 
のバックアップ等にご使用ください （ P .8 己）。 

⑩設定読込 

⑩で保存した設定情報を読み込みます （ P .85)。 

⑩ファームウェア更新 

本製品のファームウェアを更新します。 


■ファームウェア更新 

弊社のホームページから最新のファームウェアをダウン□ードしてパソコン内に保存することびできます。詳 
しくは、「最新のファームウェアを入手してアップデートしたい」 （ P .83) をご覧ください。 


システム設定/ファームウェア更新 





ファームウェア•ファイル：1 lin 

口 1 

1 巧が i 1 11 胁肖 |1 



① 

② 

③ 


項目名 

内容 

①惨照] 

ダウン□ー ドなどで入手したファームウェアの保存先を選択するとさ 
にクリックします。 

③梗新] 

本体のファームウェアの更新を開始します。 

③邸消] 

本体のファームウェアの更新を中断します。 


Jf ] -更新中は絶対に本製品の電源を切らないでください。 

km ] •更新中にブラウザの操作をすると、ファームの更新を中断します。 
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• LAN 側設定 

LAN 側の IP アドレス、ヴブネットマスクを設定します。 LAN 側の IP アドレスを変更したい場合に設定して 
ください。 


LAN 側設定 








LAN 夕 y IP マド L - っ |1〇っ 1 hfiQ 1 R 1 n 1 




++づネ か卜 つつ々 jioKK J L 。 にに 1 じが1 fo ~~ j 





r 設ち I 巧;’肖 I I 戻る1 


項目名 

内容 

① MAC アドレス 

本製品の LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

③ LAN 側 IP アドレス※] 

本製品の LAN 側の IP アドレスを入力します。 IP アドレスの値は「日 
〜2己已」までの数字を入力します。 

※工場出荷時は「192.1目 8. 1.1」に設定されています。 

③ヴブネットマスク※2 

本製品の LAN インタフェース x ’ 3 のヴブネットマスクを入力します。ヴ 
ブネットマスクの値は「日〜2己己」までの数字を入力します。通常、 
工場出荷時の設定から変更する必要はありません。 

※工場出荷時は「2己己2己己2己己日」に設定されています。 


《 ] : IP アドレス 

インターネット上の住所。 

《2:サブネットマスク 

IP アドレスの範囲を指定するための数値です。 
《3: インタ フエー ス 

2つのちのの間で情報のやりとりを仲介するちの。 


• WAN 側設定 

WAN 側の通信方式の設定や IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定、 PPPoE 、 □一カル•オフィスの設定を行い 
ます。設定変更をしたい項目をクリックしてください。変更した後は「システム-リブート」を実行します。 


Yahoo ! BB、CATV など 

IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定 （ P .33) 

フレッツ - ADSL 、 B フレッツなど 

PPPoE ( P .34) 

社内 LAN など 

□—カル.オフィス （ P .38) 



8 


項目名 

内容 

①リンク速度 

モデムとの間の有線通信速度を設定でさます。有線通信の接続び不安定な場合は、 

ご使用の環境に合わせて、変更してください。 

※通常は設定を変更する必要はありません。「自動」に設定してお使いください。 
「自動」外を選択すると通信びでさなくなる場合びあります。 

③ MDI 切替 

Auto MDI ( MDI - X ) の設定を変更できます。自動にすると Aut 日 MDI 設定にな 
り、 WAN 側に接続されている LAN ケーブルを自動的に識別して、ストレート- 
ク □スどちらのタイプでも使用でさます。 

※通常は設定を変更する必要はありません。「自動」に設定してお使いください。 
「自動」外を選択すると通信びでさなくなる場合びあります。 
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■ IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定… Yahoo ! BB 、 CATV など 

IP アドレスの自動割り当てまたは、固定 IP を割り当てているプ□バイダのみでご使用になれます。 


画側設定 


りンク速を『自な £ 


|MDI 切琶 


® IP 自動取得の HCP )/ I 晒定 


ドメインを 


コンピュータを 


iMTlM 度 
—/; 


] 


〇ローカル-オフイス 


IP 自動取得 (DHCPVIP 固定み 


Q 0- QA -79-5 n - が-巧- 


〇 IP 自動取得 ( DHCP ) ® IP 固走- 

I 麵側 IP ァドレス： 

!サブネットマスク： 

デフオルト■ヴートウエイ： 


I 卜。 reea'home ^ 


『15001バイトび76 ~ 1500) 


1自動設定 ® マニ 

I し-!_ I - _ 1.1：- 


1アル設定- 


lU . U . DG - 


[|in pii 


•選択します。 


.① 

.②. 

.③. 

-④ 


一どちらかを選択します。 


.⑥ 

-⑦ 


.⑥ 


項目名 

内容 

① MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

②タイプ/ IP 自動取得 
( DHCP ) 

特に情報 IP アドレス等を指定されていないとさは、自動取得にしま 
す。プ□バイダ （ ISP ) から自動的に IP アドレス、サブネットマスク、 
ゲートウェイ、 DNS アドレス等、インターネットに必要な情報を取得 
します。 

③タイプ/ IP 固定 

インターネット接続に必要な情報を指定されたとさ、手動で設定しま 
す(下の項目は、 IP 固定にした場合のみ表示されます)。 

• WAN 側 IP アドレス 

プ□バイダ （ ISP ) から割り当てられた IP アドレスを入力します。 

-ヴブネットマスク 

プ□バイダから割り当てられたヴブネットマスクを入力します。 

-デフオルトゲートウェイ 

プ□バイダから割り当てられたゲートウェイアドレスを入力します。 

④ドメイン名 

プ□バイダから指定された場合ドメイン名を入力します（②を選択し 
たとさのみ)。 

⑥コンピュータ名 

プ□バイダから指定された場合コンピュータ名を入力します（②を選 
がしたとさのみ)。 

⑥ MTU 値※] 

ユーヴび己7目から]已日日までの範囲で割り当てることびできます。能 
力の高い接続環境であるほど高い数値を入れると速い速度で送信でさ 
ます。接続環境に合わせて変更してください。 

⑦ DNS ヴーバ※2 

* 日動政た 

DNS サーバの IP アドレスを知らされていないときや自動割り当て 
の場合に選択します。 

• マニュアル設定 

プ□バイダより DNS サーバの IP アドレスび指定されている場合に 
選択し、 IP アドレスを 「 DNS ヴーバ1」 「 DNS ヴーバ2」に入力 
します。 


《 ] : MTU 値 

] 回の転送で送信でさる最大値のこと。接続環境によって適正値びあり、どの環境でち「数値大=速い」といラこと 
ではなし、 Ethernet は]已日日、電話回線(ダイヤルアップ回線）は已7目び適正と言われている。 

《2: DNS ヴーバ 

インターネット上のパソコンの名前であるドメイン名を、住所にあたる IP アドレス (4 つの数字の列）に変換するコ 
ンピュータ。 
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■ PPPoE …フレッツ • ADSL 、 B フレッツなど 

PPPoE アカウント（インターネットに接続する際に必要な ID ) の設定をします。 


WAN 側誤3 


通信方す 


I リンク速度 H 自お 3 


MDI 切琶 




〇 IP 自動职得の HCP い IP 固定 


liepppoE I 


〇ローカル-オフイス 


PPPoE A 


I 


Account-1 J |[ Account-2 J [〔 Account-3 11 〔 Account-4 i [ Account-5 i 卜驻ま 

I o — 


© 


o 


I 


o 


I 


o 


o 


t ウシヨン - 2 記ち 


〇 I 〇 

接結先設定- 


I ® 


I 設定 ] I 巧 ;' 肖 ) [; 戻る〕 


選択します。 

① 


② 


③ 


項目名 

内容 

①セツシヨン-1/-2設定 

WAN 側の PPPoE の設定を行います。 

③ Account - 1〜己 

アカウントの名称を変更します。 

③接続先設定 

接続アカウントを使用する条件を設定します （ P .37)。 

例：フレッツ-コネクトを利用する場合 （ p . sg ) 


-セッション-1/-2設定 

PPPoE を使用するとさに設定します。設定前にプ□バイダより指定された「ユーヴ名」（接続ユーヴ名）「パ 
スワード」（接続パスワード）等をご確認ください。 


〈セッション - 1〉 


州 AN 側設定 



通信方式： 

ンク速度 

い自か zl 



[MDI 切琶 

|[i^ 


〇 IP 自動取得の HCP い IP 固定 

©PPPoE 

〇 口 - 

- カル-オフィス 


PPPoE /セッション -1 設定 


セツシヨン遅巧 | ゎション - 1 '|- 


アカウント遅巧 


MAC アドレス 


I ユーザを 


回 1 尉 - 


[ myndtne 由 isp ' ne.ip I - 


I バスヮード 


I バスワードの確認 

慢提方东 


||}|?時巧続 vl| 


おる信時問監視 


1 〇〕みの〜 60)- 


I 値 


p 454 l バイト （576 〜 1492) 囚自動調壁— 


PPPoE ヴーピス■タイブ 


I ルータ IP 


[PPPoE 




I サブネットマスク 
|D 脱サーバ 


- 口 • n. n. □- 


|@ 自動設定 〇マニュアル設定¬ 


り NS サーバ 1 




-パ2 


II I'LJ- lU- LJ- 


I 設哥 I 胁肖 I [ 戻る〕 I 拭お） 


.① 

.② 

-③ 


.⑥ 

.⑦ 

-⑩ 


-⑩ 


④ 

⑥ 

⑨ 

⑩ 

⑩ 
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項目名 

内容 

①セッション選択 

上の画面を表示させるときは「セッション]」を選択します。 

③アカウント選択 

-己つのアカウントを登録できます（「セッション]」で使用したアカ 
ウントは「セッション2」では使用でさません）。 

-アカウントを選択して、④〜⑩までの設定を変更し、選択している 
アカウントに保存できます。[設定]ち側のボタンをクリックすると 
名称を変更でさます。 

③ MAC アドレス 

本製品の WAN 側（インターネット側） MAC アドレスを表示します。 

④ユーヴ名 

プ□バイダー ( ISP ) より指定されたアカウントの□グイン名を入力し 
ます。 

⑥パスワード 

プ□バイダーより指定されたアカウントのパスワードを入力します。 

⑥パスワードの確認 

確認のため、再度⑥で入力したパスワードを入力します。 

⑦接続方法 

■常時接続 

常にインターネットへ接続します。何らかの原因で接続び切れた場 
合、自動的に再接続します。 

■トリガ接続 

インターネットへの接続び発生したときに、自動的に PPPoE 接続 
を行います。 

■手動接続 

手動で接続しない限りインターネット接続を行いません。接続する 
ときは 「 WAN 側設赴- 「 PPPoE 」- 「状態」（⑩）-「接続」の 
順にクリックして、接続してください。 

⑧無通信時間監視 

プ□バイダのアクセス-ポイントへの接続後、通信を行わなくなって 
から自動切断までの時間（分）を入力します（トリガ接続、手動接続 
のとさのみ）。 

⑨ MTU 値 

「有効」にすると、 MTU 値び自動的に調整されます。「無効」にすると、 
ユーヴび己7目バイトから1492バイトの範囲で設定できます。 

⑩ PPPoE 
サービス-タイプ 

ご使用する PPPoE のサービスタイプを選択してください。 

■ PPPoE (セッション2設定可） 

通常のマルチ PPPoE 接続で通信をします。 

■ Unnumbered IP (セッション2設定不可） 

複数のグ□ーバルを使用するサービスを利用する際に使用しま 
す。 

-ルータ IP とヴブネットマスクは、本製品の IP アドレスとして同 
じアドレスび WAN 側/ LAN 側に設定されます。 

-グ□ーバル IP を LAN 側（パソコン側）で使用するときは LAN 側 
でグ□ーバル IP を固定で設定してください。 

■ Unnumbered IP+Private IP (セッション2設定不可） 

複数のグ□ーバル IP とプライベート IP ^ 2 を同時に使用することび 
でさます。 

- Unnumbered IP 設定に巧してルータ IP を設定することで本製品 
のグ□ーバル IP を使って IP マスカレード x ’ 3 機能を使用すること 
びでさます。 

-グ□ーバル IP を LAN 側で使用する場合は、パソコン側でグ□一 
バル IP を固定で設定してください。 


《 ] :グ□ーバル IP 

インターネットで使用される IP アドレス。グ□ーバル IP アドレス。 

《2:プライべ 一 NP 

イントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレス。プライべ一 NP アドレス。 

《3: IP マスカレード 

グ□ーバル IP を企業等で1つ持ち、複数のパソコンで共有する機能。企業内で持つプライベート IP とグ□ーバル IP 
を相互に変換することで実現する。 
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項目名 

内容 

⑩ルータ IP 

プ□バイダから割り当てられた IP アドレスを入力してください（⑩で 
Unnumbered IP および Unnumbered IP+Private IP を選択した時 
のみ)。 

⑩ヴブネットマスク 

プ□バイダから割り当てられたヴブネットマスクを入力してください 
(⑩で Unnumbered IP および Unnumbered IP+Private IP を選択 
した時のみ)。 

⑩ DNS ヴーバ 

プ□バイダから指定された DNS ヴーノ くの1 P アドレスを入力します。 
■自動設定 

DNS サーバの IP アドレスび自動割り当ての場合選択します。 
※サーバの値は自動的に設定されます。 

■マニュアル設定 

プ□バイダから DNS ヴーノ くの IP アドレスを指定されている場合選 
択し、 IP アドレスを入力します。 

⑩隱赶 

設定変更をした際、保存するとさにクリックします。 

⑩邸消] 

設定変更を取消したいとさ、[設定]をクリックする前に限り、現在の 
設定変更する前の状態までキャンセルすることびでさます。 

® 原る] 

「 PPPoE 」 画面に戻ります。 

⑩狀態] 

本製品の現在の状態を表示します。⑦の「接続方法」を「手動接続」に 
しているときは、[状態]をクリックして開き、[接続]をクリックし 
ます。 


〈セッション -2〉 


WAN 側設定 


通信方す 


1リンク速度 pw 
MDI 切替 


『自か il 


OIP 自動取得の HCP )/ I 個定 


〇ロー わル-オフイス 


PPPoE /セツシヨン -2 設ま 


セツシヨン還巧 [セッション- 2 ベ I - 


アカウント還巧 

1 アカウント モ适ぉ V^l 1 設定 1 

MAC アドレス 

| xx - xx - XX-XX-XX-XX 

1ユーザを |1 1 

いスっート- 1 1 

スワードの巧認 1 1 

接結方法- 

II トリガ巧爲卜 - 

お适信時巧監視 

|1〇> の〜 60) 

|MTU 値 

1バイトけ"一 1492) 囚自動調整 

|LAN TYPE 

II 無 か内1 

ル-ろ IP 

|[ I- 1 I- 1 ]• LJ 

i ヴ ブネツトマスク 

1。-。- LJ- 1 ] 

|DNS サーバ 

1© 自動設定 〇マニュアル設定 

|DNS サーバ1 


|DNS サーバ2 

口 •□•□•口 


[1^ fwi 國 nm 


① 


② 


項目名 

内容 

①セッション選択 

上の画面を表示させるときは「セッション2」を選択します。 

③ LAN TYPE 

フレッツ•グループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツグループ （NTT 
西日本） LAN 型払い出しサービスをセッション2で使用する場合、「有 
効」を選択します。「有効」を選択して 「 LAN 側 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを変更してください」と表示された場合は、設定するパソコ 
ンの固定 IP アドレスを変更します。 


《セツシヨン2はセツシヨン]の rPPP 日 E ヴービス•タイプ」び 「LAN TYPE 」 に替わります。 
《その他の項目はセッシヨン]と同じ設定内容です。 
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-接続先設定 

PPPoE 設定画面で登録した「セッション2」経由で接続するネットワークの設定を行います（例： B フレッ 
ッ等)。 

1[追加]をクリックします。 


PPPoE /接続先設定座3 

r 接結アカウント ドメインを 開始 IP 終了 IP 開始ポート終了ボート 1 ブロトコル 1 


II ii 刮 |W| 1 爾 1 圆 



ク IJ ックします。 


2 下図画面び表示されるので、各項目を設定してください。 



PPPoE 設定/接続先設定/追加油 1 巧 


接結アカウント 



① 

ルール還巧 

|| ドメインる v ] 



ドメイン名 || 1 - 


- ③ 

IP アドレス 

II ~~ 11 ~ 1 1 ~~ 11~~1 1 ~~ 1 



|| [ 1 ^ 1 \ \ 1 1 1 



1 ネットワーク 

□□□□/□ - 


- ⑥ 

阿おポート 







1 終了ボート 

|| 1(1 ~ 65535 J E NetBIOS 


- ⑦ 

1 ブロトコル 




Iss] 励 




② 

④ 

⑥ 

⑨ 


項目名 

内容 

①接続アカウント 

接続するアカウントを選択します。 

②ルール選択 

接続先に使用するルールを選択します。 

③ドメイン名※ 

接続先のドメイン名を入力します。 

例： www . corega . co.jp -►「core 呂 a 」 
www.flets -► r . flets /」 

④ IP アドレス※ 

接続先の IP アドレスを入力します。 

例： http :// 192.168 .10.1 -「] 92. 1 68. 1 0. 1-0」 

ftp ://] 92. 1目 8. 1日.1と] 92. 1目狂1日.2一「] 92. 1目 8. 1日.1-2」 

⑥ネットワーク※ 

接続先の IP アドレスを含むネットワークアドレスを入力します。 

例：192.1目 8. XX.XX 一「] 92.1 目8.日.日/]目」 

192.16 8.10 .XX 一 ri 92.168 .1 0.0/24」 

⑥開始/終了ポート X ‘ 

接続先の開始および終了ポート番号を入力します。 

例： http :// www . corega . co.jp -► 「8日-8日」 
ftp :// corega . co.jp -► 「2日-2]」 

⑦ NetBIOS 

フレッツ-グループアクセス（東日本）/フレッツ-グループ（西日 
本）の LAN 型払い出し （ P .68) に接続する場合は、ここにチェック 
を入れます。 

⑧プ □ トコル※ 

使用するプロトコルを選択します。 


《「ルール選択」で選択した項目によっては入力でさないことびあります。 
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■ □一カル.オフィス…社内 LAN など 

オフィス内で□一カル•ルータとして使用する場合に設定します（例：社内 LAN として使用する）。詳しく 
は rPART 4 こんなときにはこの設定」の「社内 LAN として使用するには」 （ P .72) をご覧ください。 


画側設定 


通戶ちすいンク速度 

1 自か jd 

乂 S ■ロノ JJ -、 •■一 1 

MDI 切琶 

4自鼓 ： d 


OIP 自動取得の HCP ： I / IP 固定 


OPPPoE 


® ローカル-オフイス 


ローカル-オフィス 


MAC アドレス 
WAN 側 IP アドレス 


— I 如- 0 A -79-5 D - 如-55 


I サフネットマスク 


口口□口- 


-ロロロロ- 


I ア；?オルト- ヴー トウ エイ ri . ri . ri . r 1 - 

0 版サーバ I 
DNS サーバ 2 


ロロ □口- 


口. LJ. □口 - 


I 設定] I 取消〕 I 戻る I 


-① 


-③ 


-⑥ 


② 

④ 


項目名 

内容 

① MAC アドレス 

本製品のインターネット側 （ WAN 側）の MAC アドレスび表示されま 
す。 

③ WAN 側 IP アドレス 

WAN 側に値するルータの IP アドレスを入力します。 

③ヴブネツトマスク 

WAN 側に値するヴブネットマスクを入力します。 

④デフオルト， 

ゲー トウ エイ 

WAN 側の先のゲートウェイ-アドレスを入力します。 

⑥ DNS サーバ 1、2 

プ□バイダ （ ISP ) により指定された DNS サーバの IP アドレスを入 
力します。 


参無線アクセスポイント設定 

無線 LAN のチャンネ j レや、セキュリティなどの詳細な設定を行います。 

■ 802.1 Ib/g 設定 

IEEE 802.11 b / g を選択した場合の通信の設定を行います。 



無線ァクセスポィント設定/ 802.11 b/g 設定し巧"3 


の 



エーピ 1 ^40. .31 









e 入 tended Kange 1 媒观パ 1 





が 



所 

DTOl .辛 1 、化 [^。ィ。 いで 甘ロイ.古へ。 ィ。 AC。" へ。 ィ。、 
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項目名 

內谷 

の ESSID 

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。接続する全てのパソコ 
ン（無線 LAN アダプタ）に同じ名前を設定してください。 

※工場出荷時は rcoregaj に設定されています。 

③モード 

「自動」に設定すると8日 2.1] b 、 802.1 ] g の両方を使用することび 
でさます。 

③チヤンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）の中から選がでさます。周 
辺の電波と湿信するような場合に変更してみてください。 

④ extended Range 

「有効」に設定すると [extended Range 」 に対応した無線機器と通 
信した時、通信距離を延ばす（最大で2倍）ことびでさます。 

⑥ Super モード 

「有効」に設定するとに uper a / gj モードを搭載した無線機器と通信 
した時、バースト転送およびデータ圧縮を行い、通信速度を向上させ 
ます。 

⑥ステルス AP 

「有効」に設定すると無線 LAN アダプタを持つパソコンから本製品の 
ESSID を検索されないようにできます。また ESSID を 「 AN 丫」や空 
白にしているパソコン（無線 LAN アダプタ）からのアクセスを拒否す 
ることびでさます。 

⑦ビーコン間隔 

アクセスポイントび常に発生している、アクセスポイントの情報の 
入ったショートパケット（ビーコン）の送信間隔を設定します。 

※工場出荷時は「1日0」に設定されています。通常は変更する必要は 
ありません。 

⑧ RTS しきい値 

有線 LAN から受信したパケットを無線 LAN 側に転送する際に RTS 
(送信要求）パケットび送信されるしさい値を設定します。ここで設定 
した値を超えるパケットを送信する場合に RTS (送信要求）パケット 
び送られます。 

※工場出荷時は「234目」に設定されています。通常は変更する必要 
はありません。 

⑨パケット分割の 
しさい値 

有線 LAN から受信したパケットを無線 LAN 側に転送する際に分割す 
るとさのしさい値を設定します。ここで設定した値を超えるパケット 
び分割されます。 

※パケット長は、偶数で指定してください。 

※工場出荷時は「234目」に設定されています。通常は変更する必要 
はありません。 

⑩電波強度 

本製品の電波出力の強度を設定します。 
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■ 802.1 Ib / g セキュリティ設定 

IEEE 802.1 ] b / g のセキュリティの設定を行います。 


無線アクセスポイント設定/ 802.11 b / g セキュリテイ設定& 


誘証方式 
暗号方式 
暗号化 
キー文き列 
WEP キー 
キー1 
キー2 
キー3 , 

キー4 
WPA 共有キー 
DTIM 

ブリアンブル•モード 
ま巧間隔 

セキュリティサーバ 


©Open System 〇 Shared Key 0802 .1 X OWPA-PSK OWPA - EAP - 

® 無効 OWEP ; AES . TKIP - 

跨か 一 I - 


[ 


J 〔コ-ドを巧 I - 


区101010101 


[0202020202 


[0303030303 


[0404040404 


[ 


[1 M -5) - 


I 自み 


部 


118001 (0 または300- 

■ RADIUS サー巧 is 定 


'1如0抄)- 


I 試司 I 恥肖][戻る〕 


-① 


.③ 

.⑥ 

.⑥ 

.⑨ 

-⑩ 


② 

④ 


⑦ 

⑨ 


項目名 

内容 

①認証方式 

WEP を使用したい時はに hared Key 」 を、802.1 x を使用したい時は 
「8日2.1又」を、界ド八を使用したい時は「界ド八-ド3に」か「界ド八-£八ド」を 
選択します。 WPA は一般的に個人でご使用になる場合は rWPA - PSK 」 

を、企業でご使用になる場合は r WPA - EAPJ を選択します。 

※工場出荷時は 「Open System 」 に設定されています。 

③暗号方式 

本製品の暗号方式を設定します。 

WEP :通信内容を暗号化することにより、通信の読解を防ぎます。 
AES :米国商務省び暗号化標準技術として承認した暗号規格。 

TKIP より強固な暗号化を施すことび可能です。 

TKIP :一定時間ごとに暗号キーを変更する暗号化プロトコルです。 

③暗号化 

WEP の暗号強度を目 4 bit 、]28 bit 、] 己 2 bit のいずれかから選択で 
さます。 

④キー文字列 

ASCII 文字を入力し、[コード生成]をクリックすると暗号キーび生成 
されます。③で選択した暗号強度によつて入力字数び変わります。 

目 4 bit : 日文字、 128 bit :13 文字、 152 bit :16 文字 
《 ] 28 bit と]己 2 bit ではキー]のみ生成されます。 

⑥ WEP キー 

WEP キー（暗号キー）を入力し、デフォルトキー （1 〜 4) を選択し 
ます。キー]〜キー4のそれぞれに、設定する暗号キーを ] 目進数 (0 
〜9、 a 〜りで （64 bit のときは]日文字、 ] 28 bit のときは26文字、 
]52 bit のとさは32文字）直接入力してください。 

⑥ WPA 共有キー 

WPA - PSK を選択した場合は、初回アクセス時に使用する8〜目3文 
字（半角英数）の任意の暗号キーを入力します。 

©DTIM 

DTIM (配信トラフィック-インディケータ•メッセージ）の通信間隔 
の値を設定します。 

※工場出荷時は「1」に設定されています（通常は変更する必要はあり 
ません)。 

⑧プリアンブル-モード 

通信時のプリアンブル-モードを設定します。 

⑨更新間隔 

暗号キーを更新する間隔を秒単位で指定します。 

⑩セキュリティヴーバ 

8日 2. 1 X 、 WPA - EAP を選択した場合は RADIUS ヴーノくの設定を行い 
ます(設定内容に関してはネットワーク管理者などにご確認ください)。 


WEP キーには「キー文字列」で生成したものか、直接入力した16進数のどちらかをご使用くだ 
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■ S 02.11 a 設定 

IEEE 802.1 la を選択した場合の通信の設定を行います。 


無線アクセスポイント設定/ 802.11 a 設定 


ESSID 
モード 
チヤンネル 
extended Range 

む upemi ■^广 

ステ J レス AP 
ピーコン間隔 
RTS しきい値 
パケット分割のしきい値 
電ぶな度 


802.1 la 


脚_ ] ms 加期値100, 20~1000)- 
12346 巧 で 期値: 2346, 256^2346) ■ 
12346 巧 で 其ぶ直: 2346, 256~2346) . 

I 最スイ I - 

[1^ { Wm ] 呵 


.① 

.② 

百 

.⑥ 


③ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 


項目名 

内谷 

① ESSID 

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。接続する全てのパソコ 
ン（無線 LAN アダプタ）に同じ名前を設定してください。 

※工場出荷時は rcoregaj に設定されています。 

③チヤンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）の中から選択でさます。周 
辺の電波と湿信するような場合に変更してみてください。 

③ extended Range 

「有効」に設定すると [extended Range 」 に対応した無線機器と通 
信した時、通信距離を延ばす（最大で2倍）ことびでさます。 

④ Super モード 

「有効」に設定するとに uper a / gj モードを搭載した無線機器と通信 
した時、バースト転送およびデータ圧縮を行い、通信速度を向上させ 
ます。 

⑥ステルス AP 

「有効」に設定すると無線 LAN アダプタを持つパソコンから本製品の 
ESSID を検索されないようにできます。また ESSID を 「 ANY 」 や空 
白にしているパソコン（無線 LAN アダプタ）からのアクセスを拒否す 
ることびでさます。 

⑥ビーコン間隔 

アクセスポイントび常に発生している、アクセスポイントの情報の 
入ったショートパケット（ビーコン）の送信間隔を設定します。 

※工場出荷時は「1日0」に設定されています。通常は変更する必要は 
ありません。 

⑦ RTS しきい値 

有線 LAN から受信したパケットを無線 LAN 側に転送する際に RTS 
(送信要求）パケットび送信されるしさい値を設定します。ここで設定 
した値を超えるパケットを送信する場合に RTS (送信要求）パケット 
び送られます。 

※工場出荷時は「234目」に設定されています。通常は変更する必要 
はありません。 

⑧パケット分割の 
しさい値 

有線 LAN から受信したパケットを無線 LAN 側に転送する際に分割す 
るとさのしさい値を設定します。ここで設定した値を超えるパケット 
び分割されます。 

※パケット長は、偶数で指定してください。 

※工場出荷時は「234目」に設定されています。通常は変更する必要 
はありません。 

⑨電波強度 

本製品の電波出力の強度を設定します。 
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■ 802.1 la セキュリティ設定 

IEEE 802.1 ] a のセキュリティの設定を行います。 


無線アクセスポイント設定/802.1 la セキュリティ設定 



認証方ぶ 
暗号ホぶ 
暗号化 
キー文字列 
WEP キー 
キー 1 
キー 2 1;. 

卞一 3 
キー4 

WPA 共有キー 
DTIM 
まが間隔 

セキュリティサーバ 


©Open System 〇 Shared Key 0802 .1X OWPA-PSK OWPA-EAP. 
® 無効 OWEP I; AES : TKIP - 

L 無か vi - 

I I I ：■ -ドを K I —— 

HEX 

[0101010101 I - 

[0202020202 ] 

[0303030303 | 

[0404040404 | 


|T__^1- 日） - 

阿 0 わ または 300 〜 1800 秒) 
r RAD 山 S サーバ設定 J - 


[設走I 面;'肖I I戻る] 


① 

@ 


⑥ 


⑥ 


② 

④ 


⑦ 

⑨ 


項目名 

内容 

①認証方式 

WEP を使用したい時はに hared Key 」 を、8日 2. 1 x を使用したい時 
は「8日 2. IX 」を、 WPA を使用したい時は 「 WPA - PSK 」 か 「 WPA - 
EAP 」 を選択します。 WPA は一般的に個人でご使用になる場合は 
「 WPA - PSK 」 を、企業でご使用になる場合は rWPA - EAPJ を選択し 
ます。 

※工場出荷時は 「Open System 」 に設定されています。 

③暗号方式 

本製品の暗号方式を設定します。 

WEP :通信内容を暗号化することにより、通信の読解を防ぎます。 
AES :米国商務省び暗号化標準技術として承認した暗号規格。 

TKIP より強固な暗号化を施すことび可能です。 

TKIP :一定時間ごとに暗号キーを変更する暗号化プロトコルです。 

③暗号化 

WEP の暗号強度を目 4 bit 、]28 bit 、] 己 2 bit のいずれかから選択で 
さます。 

④キー文字列 

ASCII 文字を入力し、[コード生成]をクリックすると暗号キーび生成 
されます。③で選択した暗号強度によつて入力字数び変わります。 

目 4 bit : 日文字、 128 bit :13 文字、 152 bit :16 文宇 
《 ] 28 bit と]已 2 bit ではキー]のみ生成されます。 

⑥ WEP キー 

WEP キー（暗号キー）を入力し、デフォルトキー （1 〜 4) を選択し 
ます。キー]〜キー4のそれぞれに、設定する暗号キーを ] 目進数 (0 
〜9、 a 〜りで （64 bit のときは]日文字、 ] 28 bit のときは26文字、 

] 己 2 bit のときは32文字）直接入力してください。 

⑥ WPA 共有キー 

WPA - PSK を選択した場合は、初回アクセス時に使用する8〜63文 
字（半角英数）の任意の暗号キーを入力します。 

©DTIM 

DTIM (配信トラフィック-インディケータ•メッセージ）の通信間隔 
の値を設定します。 

※工場出荷時は「1」に設定されています（通常は変更する必要はあり 
ません)。 

⑨更新間隔 

暗号キーを更新する間隔を秒単位で指定します。 

⑩セキュリティサーバ 

802. lx . WPA - EAP を選択した場合は RADIUS ヴーノくの設定を行い 
ます(設定内容に関してはネットワーク管理者などにご確認ください)。 


WEP キーには「キー文字列」で生成したものか、直接入力した16進数のどちらかをご使用くだ 
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■アクセス制限 

アクセス制限を使用する場合、接続を許可する無線クライアントの設定などを行います。 


無線アクセスポイント設定/アクセス制限 J 亞巧 


の 

说株巧木旧巧に 1 ちタリ勺 1 


アクセス制巧 1 無なイ 

1…っつ化 Iro 

が 

LAN 尸フで乂 制お 

@すべてのクライアントの接続を許巧 
〇震巧したクライアントのみ接緒許可 1 クライアシトの进巧 1 


@すべてのクライアントの接続を許巧 
〇選巧したクライアントのみ接続許可 1 ゥライアシトの进巧 1 

國 



項目名 

内谷 

①無線端末間通信 

「有効」を選択するとワイヤレスクライアント同±の通信び可能になり 
ます。 

③アクセス制限 

「有効」を選択するとアクセス制限をすることびでさます。 

③ LAN アクセス制限 

無線 LAN ですベてのクライアントのアクセスを許可するか、選択した 
クライアントだけに許可するかの設定をします。 

④インターネット 
アクセス制限 

インターネットですべてのクライアントのアクセスを許可するか、選 
択したクライアントだけに許可するかの設定をします。 


■ WDS 設定 

WDS (アクセスポイント同±の通信）を使った場合の本製品の通信モードを設定します。 


お線アクセスポイント設定/ WDS (802.1 1 b / g ) 設定 ^ 


[WDS 設定： 〇有効©無効 


〇アクセスポイントモー 
© LAN 間接結モーに— 


1 有効 

ま号 

接镜先 MAC アドレス 

□ 

1 

□ ロロ:□ロロ 

□ 

2 

□ ロロ:□ロロ 

□ 

3 

□ ロロ:□ロロ 

□ 

4 

□ 口:□口:□口 


〇リピータモーに- 

阿 |：|00 I : [〇〇1:|〇〇 |:[〇〇1：|〇〇 I 

〇クライアントモーに- 


|〇〇 |:|〇〇 |:[〇〇1：|00 |:|〇〇 I :向] 

( W | 1 W ) 网 


• WDS を使う場合は「有効」をチェック 
します。 


-① 


.② 


.③ 

-④ 


項目名 

内容 

①アクセスポイント 
モード 

本製品と無線 LAN アダプタを無線で通信します。 

※無線 LAN アダプタはインフラストラクチャ （ Infrastructure ) モー 
ドに設定してください。 

③ LAN 間接続モード 

LAN 間接続モードで設定した製品同±を無線で通信させることびでさ 
ます。接続先の製品の MAC アドレスを入力してください。 

※接続可能台数は最大4台です。 

③リピータモード 

電波び届さにくい場合でわ、リピータモードに設定した本製品を設置 
して、電波を中継させて通信することびでさます。接続先の製品の 
MAC アドレスを入力してください。 

④クライアントモード 

本製品をパソコンに接続して、無線クライアントとして使用すること 
びでさます。 
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•ステータス 

各種システム情報を表示します。変更した後は「システム設定」一「システム-リブート」を実行します。 


ステータス 


I ファームウェア •バージョン。 .02 (Oct 18 2004 20:58:49) 

Boot Loader Version 


システム接動時問 


け M 犬態 


無繳ホ態 


画が態 


X-XX 


— 11.9.3 - 

0 日 0 時間 23 み 30 秒 I 
MAC アドレス 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
IP アドレス： 192.168 .1.1 
DHCP :有効 

DHCP 開始アドレス： 192.168 .1.11 
DHCP 終了アドレス： 192.168 .1.60 
-ドライバ•バージョン： 3.3.0.145 

MAC アドレス： XX -XX-XX-XX-XX-XX 
モード： 802.11 b/g 有効 
セキュリティ： 無効 
チャンネル： 6 
ESS の： corega 

MAC アドレス： xx-XX-XX-XX-XX-XX 

WAN 1: PPPOE 
アカウント： Account-1 
( ホ接続） 

WAN 2 : PPPOE 
アカウント： 未設定 


画 


-① 


.③ 

.④ 

.⑥ 

-⑥ 


② 


項目名 

内容 

①ファームウエア- 
バージョン 

本製品のファームウェ 了の) くージョンび表示されます。 

② Boot Lader Version 

本製品のブートローダのバージョンび表 TJX されます。 

③システム稼動時間 

本製品を起動してからの経過時間び表示されます。 

④ LAN 状態 

■ MAC アドレス 

本製品の LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

■ヴブネットマスク 

本製品の LAN 側のヴブネットマスクび表示されます。 

■ IP アドレス 

本製品の LAN 側の IP アドレスび表示されます。 

■ DHCP 

DHCP の状態（有効/無効）を表示します。 

■ DHCP 開始アドレス 

LAN 上に分配する IP アドレスの開始アドレスび表示されます。 

■ DHCP 終了ドレス 

LAN 上に分配する IP アドレスの終了アドレスび表示されます。 

⑥無線状態 

■ドライバ-パージョン 

本製品のファームウェアに含まれる、無線ドライバのバージョンび 
表示されます。 

■ MAC アドレス 

本製品の無線 LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

■モード 

無線 LAN の有効/無効び表示されます。 

■セキュリティ 

無線 LAN のセキュ U ティの状態び表示されます。 

■チャンネル 

無線 LAN で使用されているチャンネルび表示されます。 

■ ESSID 

設定されている ESSID び表示されます。 
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項目名 

内容 

⑥ WAN 状態 

■ MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

■ WAN ] / WAN 2 

WAN 側接続びどの種類で接続されているかび表示されます。 
■アカウント 

アカウントごとの接続状態び表示されます。 


•ヘルプ 

本製品の各項目の説明をご覧になることびできます。メニューリストの「ヘルスか、各画面にある[ヘル 
プ]をクリックしてください。 

1 メニューリスト（画面左）に表示されている「ヘルプ」をクリック 


ccorega) 

GQ-WL8ARAQS 


日 

日 

r 

目 

〇ほ巧話志 
日白システム設ぞ 

画 LANffl 話左 

包 fAM 信設ち 

日广1 m 巧アクゎスポイント話ミ 

Cl スモー々 

1U ヘルブ1 

日迪謀 a 話ミ 

ス 




ク IJ ックします。 


2 ヘルプ全体の項目び表示されます。 


ヘルプ 


,商す設定- 

〇 IP 自動取得 (DHCP) 

〇 I個定設定 
〇 PPPoE (FLET’S シリーブ） 

, システム設定 

〇 フ了ームウ X 尸童;新 

, LAN 側設定 

,画側設定 

〇 IP 自動取得の HCP；)/IP 固定 

〇 PPPoE 

- セッション -1 が疋 ’ 

. たッション -2 設定 

. 接綻先設定 


,無; ji： 


> ローカル-オフイス 
ア々トスボイ'ノ h 說ホ 


802.1 la 設定 ]- 
bUZ . I la で干ュリテイ设定 


〇 802.11 b/g 設定 
〇 802.11 b/g セキュリティ設定 

〇アクたス制限 


ク IJ ックします。 


3 各画面の説明び表示されます。 


ヘルプ/無線アクセスポイント設定/ 802.11 a 設定 
802.1 la の設定を変更できます。 


ESS … 

本數品の ESSID を設定します。 

無線クライアントが本製品にアク亡スする際に 
ESSID によって判別します。 

人力は半角英数字と半角記号で32文字までです。 

本設定と同じ ESSID が設定されてし、むいクライアン 
卜は接続することがホまません。 

工場出荷時の巧期値は、 corega です。 

モ-卜- 1 

1本製品のモードをま示します。 


燕線で使用する周ぶ数帯を指定します。 


工場出荷 B 寺の巧な値は、34です。 
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参詳細設定 


■バーチャル • サーバ 

インターネット （ WAN 側）から本製品のパソコン （ LAN 側）上にアクセスできるようにして、外部にヴー 
バを公開することびできます。ホームページ等を公開するときに「有効」にして設定します。設定するとき 
は[追加]をクリックして、表示された画面で設定を行ってください。変更した後は「システム設定」一「シ 
ステム-リブート」を実行します。 

7^ -パソコン上でサーバソフトを実巧している必要があります。 

湖 •ダイナミック DNS ( DDNS ) 機能を使用することで、より簡単にインターネット上から LAN 
上のサーバに接続することができます。 


詳細設定 / バーチ i 

ル•トバ 


バーチャル-サーバ II ちか V r 設定 II UPnP 使巧ボート情報- 

ri バーチャル■サーバ接続先 1 ブロトコル入力開始ポート入力終了ボート出力開始ボート出力終了ボート 1 


[1 制口 1 (1 W 1 [ Is ] 



① 

② 

ク IJ ックします。 


詳細設定/バーチ卞ル-サーバ/追力日 

1バーチャル-サーバ11をかイ 

⑩ 

お結ホ 1いり-！',ホ;里抑了げ夕ぃ一1 




倚 

1ブロト コ J レ II ユーザミ義 V | 

1ホ巧^^^ボート II ifrr 巧5ク 5) 





1 

1ホ終了ボー！|1 krr が : K つ C ：、 




| i 4 j+i 巧がぶ一 L 11 l/rroccoc、 

1 のノ JI 巧广 1 l、U 033ク3；! 

ホ々終了ポーレ 11 krrew つ K、 


1⑦ 



- ⑨ 

か ーピス •女イブ iTCP 闪 

席 1 1 



| W | 國 




7^同じ LAN 内で同種類のサーバを立ち上げたいときも、同じ WAN 側 IP アドレスを使用します。 
现 接続先の指定はポート番号で巧います。 
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項目名 

内容 

①バーチャル-サーバ 

バーチャル-サーバの有効/無効を選択します。選択を変えたとさは 
[設定]をクリックします。「有効」にするとサーバをインターネット 
上に公開することびできます。 

③ UPnP 使用ポート 
情報 

現在、 UPnP び使用しているポートの一覧を表示します （ P .62)。 

《 UPnP は Windows XP でご使用になれます。 

③バーチャル-サーバ 

バーチャル•サーバの有効/無効を表示します。「有効」にするとヴー 
バをインターネット上に公開することびできます。 

④接続先 

サーバとなるパソコンを設定します。 

⑥プ □ トコル 

バーチャルサーバで使用するプロトコルを設定します。 

-すでに登録されているプロトコルをご使用になるときは、そのプロ 
トコル名を選択してください。 

•追加登録したいプロトコルびある場合は「ユーヴ定義」を選択して、 
⑥、⑦で登録したいプロトコルの使用ポート番号を入力します。 

⑥入力開始/ 

終了ポート 

インターネット上から LAN 上のサーバに接続するための開始〜終了の 
ポート番号を設定します。管理者の任意のポート番号を入力します。 
例：入カポート番号を己日〜]日日に設定する場合^開始二己〇、終了 
=100 

※すでに登録されているプロトコルを選択したときは、自動的にポー 
卜番号び入ります。 

⑦出力開始/ 

終了ポート 

ヴーバソフトび使用する開始〜終了のポート番号を設定します。管理 
者の任意のポート番号を入力します。 

例：出カポート番号を]已日〜2日日に設定する場合^開始二1已〇、終 
了 二200 

※既に登録されているプロトコルを選択したときは、自動的にポート 
番号び入ります。 

⑧サービス-タイプ 

バーチャルサーバの対象となる IP タイプを指定します。特定のプ□卜 
コルを選択することにより TCP または UDP ちしくは両方のポート番 
号を動作させます。 

⑨備考 

ノ くーチャルヴーノ くの説明を入力します。 


7^ 接続先でサーバとなるパソコンが表示されない場合、 PC データベースでサーバとなるパソコン 
Ml を登録する必要があります。登録方法は 「 PC データベース」 （ P .57) をご覧ください。 
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■スペシャル-アプリケーション 

ルータ等によって動作し ない 一部のインターネット使用アプリケーションを、スペシャル-アプリケーショ 
ンに登録します。インターネットを使用するアプリケーションび動作しない場合、ここで設定してみてくだ 
さし、その際、 アプリケ~ションのメ~力~から、設定に関する情報び必要になります 。情報を確認しなび 
ら設定を行ってください。入カポート番号、出カポート番号はそれぞれパソコンからの入力、出力を意味し 
ています。本設定を行ってもアプリケーションび動作しない場合は、 DMZ 機能（次ページ）をお試しくださ 
い。変更した後は「システム設定」一「システム- IJ ブート」を実行します。 


スペシャルアブリケーシヨン& 


をな 

入力 

9イブ ボートま号 

1.□! 

©TCPOUDP 1 1 

2. □! 

©TCPOUDP 1 1 

3. □! 

©TCPOUDP 1 1 

4. □! 

©TCPOUDP 1 1 

5 .口 

©TCPOUDP 1 1 

6. □! 

©TCPOUDP 1 1 

7. □! 

0 TCPOUDP 1 1 

8. □! 

0 TCPOUDP 1 1 

9. □! 

©TCPOUDP 1 1 

io.nl 

©TCPOUDP 1 1 


出力 


タイブ 

©TCPOUDP 

が CPOUDP 

©TCPOUDP 

©TCPOUDP 

©TCPOUDP 

©TCPOUDP 

©TCPOUDP 

©TCPOUDP 

©TCPOUDP 

©TCPOUDP 


ボート 
ま号 

口 

口 

□ 


登錄済アブリケーシヨン r 遥巧してください ^ I i さちホ 1 I_ J 

( W 1 L キャン t ル J fill 


① 

② 


③ 


項目名 

内容 

①名称 

スペシャル-アプリケーションに登録する任意の名称を入力します 
(半角] 2文字、全角6文字まで)。 

②入カポート番号 

■タイプ 

スペシャルアプリケーションを使用するときのプロトコル （ TCP ま 
たは UDP ) を選択してください。 

※アプリケーションによっては入力および出力で異なるプロトコル 
を使用するわのわあります。 

■開始〜終了（アプ U ケーションメーカーからの情報を確認する） 
パソコンびデータを受信する際に、アプリケーションサーバによっ 
て使用されるポート範囲の始まり（開始）〜終わり（終了）の番号 
を入力します。アプリケーションび]つのポートを使用する場合は、 
開始および終了に同じ番号を入力してください。 

例：己日〜]日日に設定するとき…開始二已0、終了二1日日 
目己に設定するとき…開始二目己、終了二6己 

③出カポート番号 

■タイプ 

スペシャルアプリケーションを使用するときのプロトコルを選択し 
てください。 

※アプリケーションによっては入力および出力で異なるプロトコル 
を使用するわのわあります。 

■開始〜終了（アプリケーションメーカーからの情報を確認する） 
パソコンびデータを送信する際に、アプリケーションサーバによっ 
て使用されるポート範囲の始まり（開始）〜終わり（終了）の番号 
を入力します。アプ IJ ケーションび]つのポートを使用する場合は、 
開始および終了に同じ番号を入力してください。 

例：]已日〜2日日に設定するとき…開始二1己0、終了二2日日 

7日に設定するとき…開始二70、終了二7日 
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■ DMZ 

LAN 上のコンピユータ （ DMZ ホスト）に全ての入出カアクセスを可能とします。スペシャルアプリケーシヨ 
ン機能を使用できなかったときなどに設定します。変更した後は「システム設定」一「システム-リブート」 
を実行します。 


詳細設定/ DMZ 設定 



DMZ : 〇有効 一©無効 

PPPoE アカウント遅巧: [^ccoun 卜1 


WAN 側 IP アドレス 

I LAN 側 IP アドレス 

10.0 .0.0 (亡シシヨン- 1) 

い92.16&1.15_ 1 — L 

[pll 

國 


① 

② 


項目名 

内容 

① PPPoE アカウント選択 

DMZ を使用するアカウントを選択します。 ( PPPoE 設定時のみ） 

② LAN 側 IP アドレス 

DMZ 機能を使用時に外部からアクセス可能にするコンピュータの IP 
アドレスを指定します。 


^ • DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本製品のファイアウォール機能が無効になるため、 

kml セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 

-工場出荷時のが態では、 DMZ 機能は「無効」、 LAN 側 IP アドレスは「192.168.1.0」となって 
います。 DMZ 機能を「有効」に変更しても、対象となるパソコンの IP アドレスを指定しない 
と DMZ は有効になりませんのでごま意ください。 
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■ダイナミック DNS ( DDNS ) 

インターネット側から IP アドレスではなく URL (ドメインネーム）を使用して LAN 内のバーチャルサーバ 
などに接続できます。本機能を使用することによって、ダイナミック IP アドレスのような IP アドレスび固定 
されないサービスに対応します。変更した後は「システム設定」一「システム-リブート」を実行します。 

•ダイナミック DNS の設定 

1 DDNS サービスに登録手続きをします。登録は DynDNS . or 呂（無料サービス）と IvyNetwork (有料 
サービス）の2つから選択でさます。登録手続さをすると、後からユーヴ登録確認メールび送信され 
てさます。 

2 登録した際に受け取った情報をもとに、□グイン名、□グインパスワード、ドメイン名を入力して保 
をします。 

3 本製品の再起動をします。再起動の方法は「本製品を再起動する」 （ P .86) をご覧ください。 

4 本製品はその時点で使用している IP アドレスを自動的に設定したサービスに記録します。設定したダ 
イナミック DNS を使用して、ノくーチャルヴーノく等への接続び可能になります。 

- PPPoE モードの選択時の設定項目 

PPPoE モードを選択しているときは、アカウントごとに設定できる項目びあります。 


詳細設定/ダイナミック DNS を巧 

PPPrfcF わ 、V q 、ノ法 tP 1 わ、、コ、, -1 占 wmm * — 1 Jll 

の 

インターネジト側からドメインネーム （ URL ) をネ拥して、バーチャルサーバなどに 
接続することができます。 

本製品は2種類のダイナミック D N S サービスを選巧してごネ拥になることが可能で 
す。下記ホームべージより詳細をご確認の上ごネ拥ください。 

DynDNS . org 無料サービス。登錄ページはこちらです。 

(英語のみのご案のになります） 

IvyNetwork 有料サービス。登録ページはこちらです。 

お支化い方法等をご巧語の上ご利用ください。 

(日本語のみのご案内になります） 


② 

I タイナミック DNS ||おか 网 

I □グインを || I 



|ロ パィ''バ つ n ー ド II I 


の 




I ドメインを || I 

I IP チェック時間 || りが B ぅ V;| 


- ⑥ 

[ MW ] I キャシセル I [HI 




項目名 

内容 

① PPPoE セッシ3ン 

PPPoE アカウントを選択します。 

選択 

《 PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

③ダイナミック DNS 

ご利用になる DNS サービスを選択します。 

③□グイン名 

DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

④□グインパスワード 

DNS サービスに登録したパスワードを入力します。 

⑥ドメイン名 

DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取得したドメ 
イン名を使用してください。 

⑥ IP チェック時間 

取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を指定時間で確認します。 
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■セキュリティ 

変更した後は「システム設定」一「システム-リブート」を実行します。 


詳細設定/セキュリティ 


四 


各種セキユリう 


I ステルスモード 

アクセス制巧 
U 瓦ラ77レタ — 
区ケジュール— 


無か • 
I 無か一 


-① 


フアイアウオール 


〇たキュリティ高 
® たキュリティ中 
ot キュリテイ低 


.③ 

.⑥ 

-⑦ 


I 設哥 I 戻る I 


② 

④ 


項目名 

内容 

①各種セキュリティ 
設定 

「有効」を選択すると各種セキュ IJ ティの設定び巧能になります。 

③ステルスモード 

「無効」を選択すると、インターネット側 （ WAN 側）から PING リク 
エスト（通信確認リクエスト）びあった際に応答します。「有効」を選 
択すると PING に応答しなくなります。 

《 PING に応答することによって、インターネット側から本製品の存 
在を確認でさます。相手によってはお互いの存在を確認しなびらイ 
ンターネット接続を始めるわのわありますので、その際には「無効」 

を選がしてください。 

③アクセス制限 

インターネット接続でさるパソコンや時間を制限することびでさます。 
詳細は「アクセス制限」 ( P .51) をご覧ください。 

④ URL フィルタ 

指定した文字列び含まれる URL およびキーワードを含んだアクセスを 
制限することびでさます。詳細は 「 URL フィルタ」 （ P . 己 3) をご覧く 
ださい。 

⑥スケジュール 

ここで指定する時間にセキュ IJ ティを実行することびできます。詳細 
は「スケジュール設定」 ( P .54) をご覧ください。 

⑥フアイアウオール 

本製品のフアイアウオー j レ機能を、3つのレベルから選択することび 
でさます。 

⑦ E - mail 機能 

DoS アタックびあったときなどに、ここで指定する E - mail アドレス 
に通知することびでさます。 


• アクセス制限 


詳細設定/セキュリティ/アクセス制限設定& 


アクセス制巧： 〇有効®無効 

アクセス制限 テーブル （最大10まで） 


説巧 

制限する IP ァ 
ドレス 

制限す るヴー ビス 

スケジュー 
ル 

巧作 

1 設定されていません 


アクセス制限の追加- 


-① 


I 設司 flM ] 


項目名 

内容 

①アクセス制限 

アクセス制限機能の有効/無効び選択でさます。アクセス制限をする 
場合は、「有効」にチェックを付け、「アクセス制限の追加」をクリッ 
クして詳細な設定をしてください。 
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-アクセス制限追加 

詳細なアクセス制限を設定します。アクセス制限は最大]日個まで登録でさます。 


詳細設定/セキュリティ/アクセス制限追力日 d 


説明: 


制旧する IP アドレス： 192.168.1. 

制旧するサービス： 


1サービスを 

詳細説日月 

B 1 ocking 

\m (ウ X ブブラウブ 

HTTP, TCP ボート如，引 28, 8000, 8001, 8080 

□ 

URL フィルタ 

HTTP 

([詳細設定/たキユリティ/ URL フィルタ設定]で設定 
してください。） 

□ 

iE-mail 送信 

SMTP, TCP ボート 25 

□ 

|News フォーラム 

NNTP, TCP ボート 119 

□ 

iE-mail 受信 

POP3. TCP ボート 110 

□ 

Secure HTTP 

HTTPS. TCP ボート 443 

□ 

|FTP 

FTP, TCP ボート 21 

□ 

Telnet 

TCP ボート 23 

□ 

NetMeet ins 

H.323. TCP ボート 1720, 1503 

□ 

DNS 

UDP ボート 53 

□ 

|SNMP 

UDP ボート 161, 162 

□ 

jVPN-PPTP 

TCP ボート 1723 

□ 

VPN-L2TP 

UDP ボート 1701 

□ 

jTCP 

全ての TCP ボート 

□ 

UDP 

全ての UDP ボート 

□ 


ブロトコル： OTCP OUDP 
制限するボート節囲： 

1〇 Tfo 1, W T [^ I , 1〇 Tlo 1. W I . |o Tlo 1 

[ W | 


[^スケジューリング（スケジュール設定を使用します）：御こ制限 vij " 

| W | | W | 國 


些② 


③ 


④ 


⑥ 


項目名 

内容 

①説明 

アクセス制限の説明をつけることびできます。 

③制限する IP アドレス 

アクセスを制限したいパソコンの IP アドレスと、 IP アドレスの範囲を 
登録します。 

③制限するサービス 

アクセス制限をするサービスを、登録されているサービスー覧の中か 
ら指定して制限をかけることびでさます。 

④制限するサービス 

登録されているヴービスー覧にない場合、任意のポートを指定してア 

(ユーヴ定義） 

クセスを制限することびでさます。 

⑥スケジューリング 

「スケジュール」で指定した時間にアクセス制限をかけることびでさま 
す。詳細は「スケジュール設定」 （ P .54) をご覧ください。 
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•URL フイ J レタ 

接続を制限したい URL もしくはキーワードを登録しておくと、その文字列を含む URL びブ□ックされます。 
3日件まで登録することびでさます。 


詳細設定/セキュリティ/ URL フィルタ 



ルールま号 

URL またはキーワード 

ルールま号 

URL またはキーワード 

1 サィト 1 

1 1 

サィト 16 

1 1 

1 サィト 2 

1 1 

サィト 17 

1 1 

サイト 3 

1 1 

サィト 18 

1 1 

1 サィト 4 

1 1 

サィト 19 

1 1 

1 サィト 5 

1 1 

サィト 20 

1 1 

1 サィト 6 

1 1 

サィト 21 

1 1 

1サィト 7 

1 1 

サィト 22 

1 1 

1 サィト 8 

1 1 

ヴィト 23 

1 1 

1 サィト 9 

1 1 

サィト 24 

1 1 

サイト 10 

1 1 

サィト 25 

1 1 

1 ヴィトり 

1 1 

サィト 26 

1 1 

1 サイト 12 

1 1 

サィト 27 

1 1 

サイト 13 

1 1 

サィト 28 

1 1 

1 サィト 14 

1 1 

サィト 29 

1 1 

1 サイト巧 

1 1 

サィト 30 

1 1 


-① 


IQ Clear All |L 

IW ) IW ) 网 


-② 


項目名 

内容 

① URL または 
キーワード 

アクセスを制限したい URL やキーワードを登録します。 

例 ： violence 

③に lear All ] 

クリックすると、登録してある文字列をすべて解除します。 
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-スケジュール設定 

ここで設定した時間帯にアクセス制限を行うことびでさます。設定した時間帯は「アクセス制限」で指定し 
て実行してください。 




許串 m 許宁/ゎキっ1| 早ィ / つ/ r 、、； っ 一 1|, 許ずし 


スケジュールテーブル（最大 10 まで） 

1 ルールを 1 コメント 1 操作 

1 スケジュールは巧定されていません 

つ ぐ’; -一 II /!、ごた中口 

[ MM 1( W 1 网 



ク IJ ックします。 


詳細設定/ セキュリティ/スケジュールの 追加 




を前： □ 

コメント： 

スケジュール： 


曜日 開始時間 ( hh ： mm ) 

時間 

mm ) 

1 ち B 1 □ 

□ 1 □ 

□ 

1 B 曜日1 □ 

□ 1 □ 

□ 

1月曜日1 □ 

□ 1 □ 

□ 

1火曜 B □ 

□ 1 □ 

□ - 

1水曜0 □ 

□ 1 □ 

□ 

1 木曜日 □ 

□ 1 □ 

□ 

1金曜 B 1 □ 

□ 1 □ 

□ 

1 ±曜0 1 □ 

□ 1 □ 

□ 


r 設定 I 怖肖 I 長る I 


% 


③ 


項目名 

内容 

①名前 

スケジュールに任意の名前を付けることびでさます。 

③コメント 

任意の説明文を付けることびでさます。 

③スケジュール 

ここで時間帯を設定します。時間は24時間表記で入力してください。 
■曜曰 

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力してく 
ださい。 

■開始時間 

制限を開始する時間を入力してください。 

■終了時間 

制限を開始する時間を入力してください。 
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•E-mail 設定 

DoS アタック等の不正アクセスびあった場合に、ここで登録した E - mail アドレスに、本製品から自動的に 
メールを送信してお知らせすることびでさます。 


詳細設定/セキュリティ/ E-Mail 設定正9 

外がから DoS アタックむどの巧隻があったおに、電子メールで舊告を送ることができます： 


SMTP サーバを： 1 1 


POP 3 サーバを： 1 1 




バスワード：1 1- 


[WI | W | 國 



① 

② 

③ 

④ 

⑥ 


項目名 

内容 

①メールアドレス 

警告メールを送信する宛先（メールアドレス）を入力します。 

③ SMTP サーバ名 

本製品び使用するメールアドレスの SMTP (送信用）サーバの名称を 
入力します。 

③ P 日 P サーバ名 

本製品び使用するメールアドレスの POP (受信用）サーバの名称を入 
力します。 

④ユーヴ名 

本製品び使用するメールアドレスのユーヴ名を入力します。 

⑥パスワード 

本製品び使用するメールアドレスのパスワードを入力します。 
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■ DHCP ヴーバ 

変更したいときに各項目の設定を行います。変更した後は「システム設定」一「システム-リブート」を実 
行します。 


詳細設定/ DHCP サーバ 

の 

nupp++ 一 j V 11 ちホ h 17711 





リ-ス巧巧継結方法 11 巧巧指定内 1 - 

1 リース期限 1 区]日区]の〜 23) 時間 Q の〜的)分 

mnp 巧おマレ-|.] い〇っ1。<5 1 ド—！ 


の 





向 

い〇♦々マつ 1 — ■つ liAA け A 1 ~ I 

Un しド J グト I ■ I 〇〇 ■ I ■ 口 I 



| W | | W | 國 


項目名 

内谷 

① DHCP ヴーバ 

DHCP 機能の有効/無効を選択します。有効にすると自動的にパソコ 
ンに IP アドレスを割り振ります。 

③リース期限継続方法 

DHCP サーバで U —スされる I P アドレスのリース期限継続方法を選択 
します。期限指定/無期限の指定びでさます。 

③リース期限 

DHCP サーバでリースされる IP アドレスのリース期限を指定します。 
※③を期限指定にしている場合に設定でさます。 

④ DHCP 開始アドレス 

DHCP サーバでリース開始の IP アドレスを入力します。 

※工場出荷時は r 192.1目8.1.]]」で設定されています。 

⑥ DHCP 終了アドレス 

DHCP サーバでリース終了の IP アドレスを入力します。 

※工場出荷時は n 92.1 目 8.1 .目日」で設定されています。 
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■ PC データべース 

本製品に接続するクライアントパソコンの IP アドレスを登録することびできます。変更した後は「システム 
設定」一「システム•リブート」を実行します。 


詳細設定/ PC デー女べース 蛙な 



パソコンを 

IP アドレス 

タイブ 

MAC アドレス 

0 HCP 

クライアント 

1 |@ |corega 

1192.168 .1.11 LAN 

P 0-0 A -79-12-13 -CC 

g お取得 


口ぉ力刊 [mT\ |W 1 [Mil 國 


[ 席売みをみ〕 


ク IJ ックします。 


PC データベース ( 詳細設定 ) 



PC リストに新しく追力日または変更や削除を斤うことができます。もし追加した y のコンが接 
結されてし、むい場合は、 その! くソコンの MAC アドレスを尝錄しても ' くぶ要があります。 


) のコンを [ 


IP/ トレ乂： © 自動取得の HCP クライアント） 

〇固定取得の HCP クライァント ): 
〇固定設定の HCP 範囲 L ツ外)： 
接続タイブ 

192.188.1. 1 1 

1 ILILJLJ 

LAN v] 



MAC アドレス :® 自動檢索。むコンが接続されてし、別犬態 ) 


〇 MAC アドレスは〇し J I 


I PC デー 9适加つ J デー タ 0 D 肖||除 l[j 戻 5] 


④ ⑥⑥ 


① 

② 


③ 


項目名 

内容 

①パソコン名 

クライアントパソコンの「ホスト名」を入力します。 

② IP アドレス 

IP アドレスの取得方法を選択してください。 

■自動取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自 
動的に取得」）に設定してあるとさ、本製品はこのパソコンに IP ア 
ドレスを提供します。1 P アドレスは通常変わることはありませんび、 
リース期間に達した場合やネットワークから長時間パソコンから取 
り外された状態で再接続した際に変わることびあります。 

■固定取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自 
動的に取得」）に設定してあるとさ、毎回決まった IP アドレスを取 
得したいとさに選がします。最後の空欄に]〜254までの任意の 
数字を入力してください。 

■固定設定 （ DHCP 範囲外） 

パソコンび固定 IP アドレスを使用している場合は、これを選択して 
ください。 
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項目名 

内容 

③ MAC アドレス 

適切なオプシヨンを選択してください。 

■自動検索 

本製品びパソコンと通信し、そのパソコンの MAC アドレスを自動 
取得するようにします。パソコンび LAN に接続されている状態でお 
使いください。 

■ MAC アドレスは 

直接パソコンの MAC アドレスを入力してください。 MAC アドレス 
は「八ードウエアアドレス」「物理アドレス」または「ネットワーク 
アダプタアドレス」と呼ばれることびあります。本製品は各パソコ 
ンを個別に認識するためにこれを使用します。そのため MAC アド 
レスは空白にしておくことびでさません。 

④ [ PC データ追加] 

パソコンデータを使用して本製品のリストに新しいパソコンを加える 
ことびできます。 MAC アドレス「自動検索」び選択されている場合、 
パソコンに「円 ng 」 を送り、その MAC アドレスを登録します。 

⑥[データの削除] 

画面上で入力した値をクリアすることびでさます。 

⑥原る] 

標準 「 PC データベース」（上の画面）に戻るとさにクリックします。 


■□グ表示 


• アタック□グ 

DoS ^ アタックび発生した際に、その□グを保存します。 

《DoS 

ネットワークを通じての攻撃の1つ。インターネットにつなびっているパソコンやルータなどに不正なデータを送るなど 
して、使用不能にさせたりする。 

•DHCP □グ 

本製品の DHCP サーバ機能の稼動状況を表示します。 

-システム□グ 

本製品へのアクセス履歴などを表示します。 


-58 - 








■ルーテイング 

「こんなときにはこの設定」「社内 LAN として使用するには」 （ P .72) に使用例をご覧ください。変更した後 
は「システム設定」一「システム-リブート」を実行します。 

• スタティック 


詳細設定/ルーティング / スタティック 

巧 

1 ネットワーク . アドレス 1 サブネットマスク 1 

ヴー トウ エイ 

剛 





ク IJ ックします。 


① 

② 

③ 


項目名 

内容 

①ネツトワーク • 
アドレス 

対象となるネットワークの IP アドレスを入力します。 

③ヴブネツトマスク 

対象となるネットワークのヴブネットマスクを入力します。 

③ゲートウエイ※ 

対象となるネットワークパケットを送るためのゲートウェイもしくは 
本製品の IP アドレスを入力します。 


※ゲー トウ エイ 

異なるプロトコルを相互接続するために変換させる。 

•ダイナミック （RIP) 

ダイナミック （ RIP ) は、ルータ間でルーテイング情報をやり取りすることで、パケット転送のルートを決定 
します。 


詳細設定/ルーティング/ダイナミック （ R 1 P ) 


圓側 RIP 送信 

II おか イ 1 

圓側 RIP 受信 

i おな ーイ 1 

LAN 側 RIP 送信 

II 無か 

LAN 側 RIP 受信 i | FypvitRiPv 2 v| 

画 

-^タカ 「 

[pijfiipvs J 

isisbbhSISBS^BH 


① 

③ 


② 

④ 


項目名 

内容 

① WAN 側 RIP 送信 

WAN 側に RIPx •を送信する場合は、お使いになる RIP のパ'-ジョンを 
選択します。使用しない場合は「無効」を選択します。 

② WAN 側 RIP 受信 

WAN 側から RIP を受信する場合は、お使いになる RIP のバージョン 
を選択します。使用しない場合は「無効」を選択します。 

③ LAN 側 RIP 送信 

LAN 側に RIP を送信する場合は、お使いになる RIP のバージョンを選 
択します。使用しない場合は「無効」を選択します。 

③ LAN 側 RIP 受信 

LAN 側から RIP を受信する場合は、お使いになる RIP のバージョンを 
選択します。使用しない場合は「無効」を選択します。 


《 RIPOJ ップ） 

ルータ間で使用されるプロトコルの一つで、ルーティング情報の交換などに使用されます。 
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• レポート 

ルーティングの現在の状態を表示します。[更新]をクリックすると、最新の情報を表示します。 


詳細設定/ルーティング/レポート 


接結先 

i サブネットマスク 

ヴー トウ エイ 

メトリック （インタフェース タイブ 

1192.168 .1.0 

1255.255 .255.0 

1 タイレクト 

— ILAN |C 


C - ダイレクト接続， S - 静的ルーテイング， R - R 1 P (動的ルーテイング）， I - ICMP リタイしクト 

画 


■その他各種設定 

変更した後は「システム設定」一「システム-リブート」を実行します。 

. バックアップ DNS 

通常のインターネット接続等の場合には使用しません。 


詳細設定/その他各種設定/バックアッブ DNS iSs "!! 

J V/7 で 。. —fnkio ll anLA*, iTTI 

の 

inki 々 "H ■ 一，。 11^ ~ 1 [?；~ 1 ~ 1 [?；~ 1 


DNS サ-バ 2 |1〇— 1 . [〇 — 1 . [〇 — 1 . [〇 — 1 

1 

(1^ fwS ] 励 



項目名 

内容 

①バックアップ DNS 

バックアップ DNS の機能を使用するとさに「有効」に設定します。 

③ DNS ヴーパ']/ 

DNS サーバ2 

①で「有効」を設定したとき、入力することびできます。バックアッ 
プ用の DNS ヴーノくのアドレスを入力します。 
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•リモート 

インターネット （ WAN 側）から本製品の設定をしたいとさに、この項目の設定を行います。 


詳細設定/その他各種設定/リモ—卜 


リモート設定 

||おか M — 


1ボート 

118080 

1(1 ~ 960の」 


-① 


.② 


I 設哥 I 恥肖] 


項目名 

内容 

① U モート設定 

U モート設定を有効/無効に設定します。有効にするとインターネッ 
卜側 （ WAN 側）から本製品の設定を可能にします。 

③ポート 

1〜9目日日の範囲でポート番号を入力してください。 

※工場出荷時は8080です。 

インターネット側からの接続の際、下記のように IP アドレスの後ろに 
「:ポート番号」を指定してください。 

例： http :// WAN 側 IP アドレス:ポート番号 


リモート機能で設定したポート番号は、バーチャルサーバなどでは使用できません。 

メモ 


• PING テスト 

任意のコンピュータに PING ^ を使ってテストびでさます。 


詳細設定/その他各種設定/ PING テスト 



巧先アドレス： 


r 実行 1 - 

※結まの表示に口数抄から十数抄かかります 


1宛先 

1未入力 

1実行結ま 

1そ実行 


① 

② 


項目名 

内容 

①宛先アドレス 

テストしたい相手のコンピュータの IP アドレスを入力します。 

②廣行] 

①で相手のアドレスを入力後、[実行]をクリックすると PING テストを 
開始します。テスト結果は下の欄に表示されます。 


《PING 

コンピュータび通信可能な状態かどラか確かめるためのプ□グラム。 
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•UPnP 

UPnP 機能を使用するとさに、この項目の設定を行います。 



項目名 

内容 

① UPnP 使用ポート 

クリックすると UPnP で使用しているポートを確認できます。 

③ UPnP を使用する 

UPnP の有効/無効を選択します。 

《 UPnP 機能は Windows XP でご使用になれます。 

③アプリケーシヨンで 
WAN IP を選択する 

UPnP 対応アプリケーションで WAN IP を選択する場合に使用します。 

④ WAN 側 IP のセツシ 
ヨンを選択する 

UPnP を使用するセッションを選択します。 

⑥ WAN の切断機能を 
有効にする 

WAN の切断機能の有効/無効を選択します。有効にすると UPnP 機 
能を使用して WAN (インターネット側）を切断することびできます。 


-パス スルー 

各パケットをルーティングせずに透過する場合に設定します。 


詳細設定/その他を種設定/パススルー正巧 

① 

VPN バス スルー II おか网 - J —— 

1 IPv 6 ブリッジ II ちか问 1 




(TsWI 


項目名 

内谷 

① VPN パススルー 

VPN ノてススルーの有効/無効を選択します。 

② IPv 6 ブリッジ 

IPv 6 ブリツジの有効/無効を選択します。 
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PART 


こんなとをにはこの設定 


ネツトワークゲームや音声/ビデオチヤツトなど、ネツトワーク上から各パソコンに直接アクセスする必要 
びある場合は、本製品の設定を変更する必要びあります。この PART では、本製品をより便利に活用してい 
ただくための設定方法について説明します。 


ネツトワークゲームをずるには 


ネットワークゲームを するには、 ゲームサーバとデータの 送受信を行う ポートを、 UPnP 設定 や スペシャル 
アプリケーション設定などで本製品に設定する必要びあります。 

^回線業者によっては、ネットワークゲームに対応していない場合がありますので、ごま意くださ 

を意 J し、0 


•UPnP に対応したネットワークゲームの場を 

本製品は UPnP に対応しているので、 UPnP に対応したネットワークゲームであれば、自動的に本製品の設 
定び行われます。設定ユーティリティで次の設定を行います。 

1設定をするアカウントを選択し、「その他各種設定」一 rUPnP 」 で （ P . 目2)、 「 UPnP を使用する」を 
「有効」にします。 

^ - Windows にて、ユニバーサルプラグアンドプレイ ( UPnP ) に関するセキュリティの脆弱 
kml 性が発見されています。ご利用になる前に、 Windows の修正プログラムをインストールして 

くださし、。詳細な設定方法は、 Microsoft にお問い合わせください。 

- UPnP がサポートされている 0 S は、 WindowsXP / Me のみです。 
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参 UPnP に対応していないネットワークゲームの場を 

UPnP に対応していないネットワークゲームの場合は、次のいずれかの方法で設定します。 


■ネットワークゲームが使用するポート番号が分かる場合 

使用するポート番号、タイプび分かっている場合は、設定ユーティ IJ ティで次の設定を行います。 

「詳細設定」一「スペシャル•アプリケーション」 （ P .48) で、ネットワークゲーム会社より指定されている 
使用ポート番号とタイプ（プ□トコルのタイプ）を設定します。 

ネットワークゲームが使用するポート番号、タイプヴロトコルのタイプ）については、各ゲー 
ムの製造元にお問い合わせください。 


■ネットワークゲームが使用するポート番号が分か5ない、または毎回変更される場合 

DMZ 機能を使います。設定ユーティリティで次の設定を行います。 

1「詳細設定」一 「 DMZ 」（ P .49) をクリックします。 

2 PPPoE で接続されている場合（フレッツ - ADSL 、 B フレッツなど）、 「 PPP 日 E アカウント選択」で 
アカウントを選択します。 

3 ホストとなるパソコンの IP アドレスを入力して、[設定]をクリックします。 

〈 PPPoE 設定をしている場合（フレッツ - ADSL 、 B フレッツなど）の画面〉 



詳細設定/ DMZ 設定 J を巧 

DMZ : 〇 有効 

© 無効 

PPPoE アカウント還巧|| Account- 

-1 ィ ||- 

|WAN 側 IP アドレス 

I LAN 側 IP アドレス 

0.0.0.0 (它 シシ ヨン- 1) 

1192.168 .1.0 |- 

國 

[S1 同 


① アカウントを選択します (PPPoE 
接続のとさにのみ表示されます）。 

② ホストとなるパソコンの IP アドレス 
を入力します。 


夕 PPoE 設定をしていない場合 ( Yahoo ! BB 、 CATV など）の画面〉 


詳細設定/ 〇服設定 ii :! 


DMZ 

©有効 〇無効 



1 | WAN 側 IP アドレス 

LAN 側 IP アドレス 1 


[ T 70.0 .0.0 

1 192.168 .1. F ~] ||_ 


[ Ms ] | W | 

國 


ホストとなるパソコンの IP アドレスを 
入力します。 


^ DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本製品のファイアウォール機能が無効になるため、 
km ] セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 
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音青/ビデオチヤツトなどのツールをほうには 


ここでは、代表的なソフトとして、 NetMeeting 、 MSN Messenger を利用する場合の設定を説明して 
います。本製品は、 NetMeeting . MSN Messenger ( Ver .6.2 降）に対応しています。各アプリケー 
シヨンの使い方は、ヘルプやホームページをご覧ください。 


•NetMeeting 

ここでは、 DMZ 機能を使います。「詳細設定」一 「 DMZ 」（ P .49) で NetMeeting を使用するパソコンを 
選択してください。 

DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本製品のファイアウォール機能が無効になるため、 
セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 


参 MSN Messenge 「 (Ver.6.2J^U 降） 

本製品は UPnP に対応しているので 、 MSN Messenger を利用する斷ま、自動的に本製品の設定び行われ 
ます。 


望 


1設定ユーティリティの「その他各種設定」一 「 UPnP 」（ P .62) をクリックして、画面を開きます。 
2 「 UPnP を使用する」を「有効」にします。 


パ • MSN Messenger 、 NetMeeting は1台のパソコンでのみ使用できます。 
- MSN Messenger は Ver . 6.2 で動作確認しております。 

•対応 0 S は Windows XP Service Pack 1 ( SP 1 )K 降のみです。 

3 「使用ポート」をクリックして、ポートの状態を確認します。 
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か田 5 にヴー/ V を公開ずるには 


•バーチャル•サーバを使用する 

バーチャル-サーバ機能を利用して外部にサーバを公開する設定例です。 

1[詳細設定] 一「バーチャル•サーバ」をクリックします。 

2 「バーチャル-ヴー八'」の「有効」を選択します。 

3 [追加]ボタンをクリックして、接続先のパソコンを選択し、「プ□トコル」、「サービスタイプ」を設 
定します。 

「入カポート番号」および「出カポート番号」は、「プロトコル」で「ューザ定義」を選択した場 
合に、任意の数値を入力します。 


詳しくは、 「 PART 3 設定ユーティリティを見てみよう」一「詳細設定」一「バーチャル•サーバ」 （ P .46) 
をご覧ください。 


•ダイナミック DNS を使用して URL でアクセスする 

インターネット側からドメインネーム ( URL ) を使用して、バーチャル•サーバなどに接続することびでき 
る設定例です。 

1「ダイナミック DNS 」 画面にある 「 DynDNS . org 」 （無料ヴービス）または 「 IvyNetWork 」 （有料サー 
ビス） をクリックして、設定を行います。そのときの「□グイン名」「□グインパスワード」「ドメイ 
ン名」は控えておいてください。 

2 本製品の「ダイナミック DNS 」 画面に戻り、]で設定した「□グイン名」、「□グインパスワード」お 
よび「ドメイン名」を入力し、[設定]- 「 Login 」 ボタンをクリックします。 

詳しくは 「 PART 3 設定ユーティリティを見てみよう」「ダイナミック DNS 」（ P . 己日）をご覧ください。 
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マルチ PPPoE で 2 つの接続先をほい分けるには 


(プ□バイダと、フレッツ-スクウェア/フレッツ-グループアクセス/フレッツ-グループ/フレッツ•コ 
ネクト/フレッツ-コミュニケーションを利用する） 

•プ□バイダとフレッツ•スクウ王アに接続する 

通常はプ□バイダに接続しますび、 rfletsj のドメイン名び含まれた URL び入力されたときに「フレッツ， 
スクウェア」に自動的に接続させることびできます。「フレッツ•スクウェア」を利用するには、「セッショ 
ン2」に設定を行うことで利用可能になります。 

例：通常のプロバイダへの接続設定を「セッション -1 の Account -1」 に、「フレッツ•スクウェア」へ 
の接続設定を「セッション -2 の Account -2」 に設定する場合 

1通常のプ□バイダの設定を行います。 「 WAN 側設定」をクリックします。 

2 「セッション選択」は「セッション-1」を選択し、「アカウント選択」は任意のアカウントを選択しま 
す（例として 「 Account - l 」 を選択します）。 

3 通常のプ□バイダから通知された内容（「ユーヴ名」、「パスワード」）を入力し、 「 PPPoE ヴービス- 
タイプ」 は 「 PPPoE 」 を選択します。 

4次にフレッツ•スクウェアの設定を行います。 「 PPPoE 設定」画面で「セッション-2」を選択し、「ア 
カウント選択」は任意のアカウントを選択します（例として rAccount -2」 を選択します)。 

已「ユーヴ名」と「パスワード」は、それぞれ下記の表の内容で入力します。 「 DNS サーバ」は「自動設 
定」を選択します。 



NTT 東日本のエリアのお客様 

NTT 西日本のエリアのお客様 

ユーザ名 

呂 uest@flets 

flets@flets 

パスワード 

guest 

flets 


(2004 年7月現在) 


6 「LAN TYPE 」 は「無効」にします。 

7 「 DNS サーバ」は「自動設定」をクリックします。 

8 画面上側にある 「 PPPoE 」 のラジオボタンをクリックして、 「 PPPoE 」 画面を表示して、「接続先設 
定」をクリックします。 

9 [追加]ボタンをクリックして追加画面を表示させます。 

10「接続アカウント」を rAccount -2 ( S 2)」 を選択します（「巧2)」はセッション2を示します）。 

11「ルール選択」で「ドメイン名」を選択し、 「. flets /」 と入力します。 

12 [設定]ボタンをクリックします。 

13「システム設定」画面を開き、「システム U ブート」を実行します。 

詳しくは、 「 PART 3 設定ユーティリティを見てみよう」 「 PPPoE 」（ P .34) をご覧ください。 
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•プ□バイダとフレッツ•グループアクセス (NTT 東日本)/フレッツ•グループ (NTT 西 
日本)の LAN 型払い出しに接続する 

通常はプ□バイダに接続し、フレッツ-グループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツ-グループ （ NTT 西日 
本）の LAN 型仏い出しを利用して、それぞれのパソコンのファイル共有などび必要な場合に、フレッツ•グ 
ループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツ•グループ （ NTT 西日本）に自動的に接続されます。フレッツ- 
グループアクセス ( NTT 東日本）/フレッツ•グループ （ NTT 西日本）を利用するには、「セッション2」に 
設定を行うことで利用可能になります。 

例：通常のプロバイダへの接続設定を「アカウント1の Account -1」 に、「グループアクセス （ NTT 東 
日本）/フレッツ•グループ （ NTT 西日本)」への接続設定を「セッション -2 の Accoun 卜2」に設 
定する。 

1通常のプ□バイダの設定を行います。前ページの「プ□バイダとフレッツ-スクウェアに接続する」の 
手順]〜3を行います。 

2 フレッツ.グループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツ-グループ （ NTT 西日本）の LAN 型仏い出 
しの設定を行います。 「 PPPoE 設赴で「セッション-2」を選択し、「アカウント選択」は任意のア 
カウントを選択します。例として rAccourit -2」 を選択します。 

3 グループ管理者から通知された「ユーヴ名」、「パスワード」を入力します。 

4任意の「接続方法」を選択します。 

己 「LAN TYPE 」 を「有効」にします。 

6 「ルータ IP 」 と「ヴブネットマスク」にグループ管理者から通知されている、 rip アドレス」、「ヴブネッ 
トマスク」をそれぞれ入力します。 

7 「 DNS サーバ」を「自動設定」にします。 

8 [設定]ボタンをクリックします。しばらくすると再度設定画面び開きますので、[戻る]ボタンをク 
リックします。 

9 「接続先設定」をクリックして[追加]ボタンをクリックします。「ルール選択」は riP アドレス ( FGA)J 
を選択します。 

10 rip アドレス」にグループ管理者から通知された接続相手の IP アドレスを入力します。 

11[設定]をクリックし、リストに登録させます。 
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12 リストに登録された rip アドレス」のラジオボタンび選択されていることを確認して「戻る」をクリツ 
クします。 


13「システム設定」画面を開き、「システムリブート」を実行します。 

詳しくは、 「 PART 3 設定ユーティリティを見てみよう」 「 PPPoE 」（ P .34) をご覧ください。 

-接続先が複数ある場合、手順9〜12を繰り返してすべての接続先を登録してください。 

-ファイル共有など、使用するアプリケーシヨンによっては、パーチャル•サーバ （ P .46) や 
NetBIOS ( P .37) の設定が必要になります。 

. IP アドレス範囲として複数の IP アドレスが割り当てられていて、それぞれのパソコンに固定 IP 
アドレスを割り当てる場合は、「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .7) をご覧くださし、。 
- NetBIOS を使用してコンピュータを指定する場合は、 WINS サーバまたは LMHOSTS が必要です。 


•フレッツ•コネクト (NTT 東日本)を利用する 

フレッツ•コネクトは、 B フレッツ、フレッツ - ADSL をご利用のお客さま同±による、 IP 電話機能などの 
音声-映像-データによる多彩な通信サービスを提供します。簡単な番号（コネクト ID ) により相手先の IP 
アドレスを意識することなく接続できます。フレッツ•コネクトを利用するには、「セッション2」に設定を 
行ラことで利用可能になります。 

例：通常のプロバイダへの接続設定を「アカウント1の Account -1」 に、「フレッツ-コネクト」への 
接続設定を「セッション -2 の Account -2」 に設定する。 

1 P .67 の手順]〜3をご覧になり、通常のプ□バイダへの接続設定を行います。 

2 次にフレッツ-コネクトの設定を行います。 

rpppoE 設赴で「セッション-2」を選択し、「アカウント選択」は任意のアカウントを選択します。 
例として rAccount -2」 を選択します。 

3 フレッツ•コネクトで使用する「ユーヴ名」「パスワード」をそれぞれ入力します。 

4 「 DNS ヴーパ'」は「自動設定」を選択します。隱茵をクリックして原る]をクリックします。 

己「接続先設定」をクリックして、フレッツコネクトの追加設定をします。 

[追加]ボタンをクリックして追加画面を表示させます。「アカウント選択」は rAccount -2 
( S 2)」、 「ルール選択」「ネットワーク」にして、「172.0.日.0/8」を入力し、駿定]ボタンを 
クリックします。接続先設定画面に戻ります。 

[追加]ボタンをクリックして追加画面を表示させます。「アカウント選択」は rAccount -2 
( S 2)」、 「ルール選択」を「ドメイン名」にして、 r . flets / J を入力し、隱妇ボタンをクリッ 
クします。 

[追加]ボタンをクリックして追加画面を表示させます。「アカウント選択」は rAccount -2 
( S 2)」、 「ルール選択」を「ドメイン名」にして、 「. connect 」 を入力して駿定]ボタンをク 
U ックします。 

①〜⑤の「アカウント選択」は必ず同一のアカウントにしてください。 



望 
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6 リストに「172.日.0.0/8」 r . flets / J 「. connect 」 び登録されていることを確認して原る]をクリッ 
クし、 PPPoE の設定画面に戻ります。 

7 [戻る]をクリックします。 

8 「その他各種設定」をクリックします。 

9 rUPnPJ をクリックして、 「 WAN 側 IP のセッションを選択する」「セッション2」を選択して隱赶 
をク U ックします。 

10「システム設定」画面を開き、「システムリブート」を実行します。 

上で、フレッツ-コネクトを利用するための本製品の設定は終わりです。ネットワークコミュニケーショ 
ンソフトを起動して、フレッツ-コネクトをご利用ください。 

- PPPoE ブリッジ接続でフレッツ-コネクトを使用する場合は、「フレッツ-コネクト」セット 
アップガイドをご参照ください。 

• フレッツ • コネクトをセッション1に設定した場合は 、 MSN Messenger などのメッセン 
ジャーソフトはご利用できません。 


•フレッツ•コミュニケーション (NTT 西日本)を利用する 

フレッツ•コミュニケーションは、 B フレッツ、フレッツ. ADSL をご利用のお客さま同±による、 IP 電話 
機能などの音声-映像-データによる多彩な通信サービスを提供します。簡単な番号（コネクト ID ) により 
相手先の IP アドレスを意識することなく接続できます。「フレッツ•コミュニケーション」を利用するには、 
「セッション2」に設定を行うことで利用可能になります。 

例：通常のプロバイダへの接続設定を「アカウント1の Account -1」 に、「フレッツ•コミュニケーショ 
ン」への接続設定を「セッション -2 の Account -2」 に設定する。 

1 P .67 の手順]〜3をご覧になり、通常のプ□バイダへの接続設定を行います。 

2 次にフレッツ•コミュニケーションの設定を行います。 「 PPPoE 設定」で「セッション-2」を選択し、 
フレッツ•コミュニケーションで使用する「ユーヴ名」「パスワード」をそれぞれ入力します。 

3 「 DNS サーバ」は「自動設定」を選択します。 

4 [設定]をクリックして設定内容を保存し、[戻る]をクリックします。 

已「接続先設定」一[追加]をクリックして「接続先設定」画面を表示させます。 

6 「接続先設定」をクリックして、フレッツ•コミュニケーションの追加設定をします。 

① [追加]ボタンをクリックして追加画面を表示させます。「アカウント選択」は rAccount -2 
( S 2)」、 「ルール選択」「ネットワーク」にして、「219.1 ] 1.224.日/2日」を入力し、[設定] 
ボタンをクリックします。接続先設定画面に戻ります。 

② [追加]ボタンをクリックして追加画面を表示させます。「アカウント選択」は rAccount -2 
( S 2)」、 「ルール選択」を「ドメイン名」にして、 r . flets - c . jpj を入力し、駿赶ボタンをク 
リックします。 


2 


- 70 - 







①と②の「アカウント選択」は必ず同一のアカウントにしてください。 



7 リストにに 19.1] 1.224.日/2日」 r . flets - c . jpj び登録されていることを確認して原る]をクリッ 
クし、 PPPoE の設定画面に戻ります。 

8 [戻る]をクリックします。 

9 「その他各種設定」をクリックします。 

10 rUPnPJ をクリックして、 「 WAN 側 IP のセッションを選択する」は「セッション2」を選択して[設 
定]をク U ックします。 

上で、フレッツ•コミュニケーションを利用するための本製品の設定は終わりです。ネットワークコミュ 
ニケーションソフトを起動して、フレッツ-コミュニケーションをご利用ください。 

^ • UPnP を使用するセッションをフレッツ •コミュニケー ションで接続するため 、 MSN Messen - 

km \ ger などのメツセンジヤーソフトはご利用できません。 


•複数固定 IP サービスを利用ずるには (Unnumbered 利用） 

各プ□バイダび提供する複数固定 IP アドレスヴービスを利用することにより、プ□バイダから割り当てられ 
た複数のグ□ーバル固定 IP アドレスを本製品および本製品に接続されたパソコンにそれぞれ設定して、ヴー 
ノ く公開などび可能になります。 

例：本製品の元の設定… IP アドレスが「192.168.1.1」サブネットマスクがに55.255.255.0」 


項目名 

プ□バイダか 5 の情報 

IP アドレス 

XXX . 00〇 . □□□. 1 ] 3〜 XXX . 00 〇 . □□□.120 

ヴブネットマスク 

255.255.255 .♦♦♦ 

DNS ヴーバ 

12.34.56.12 


設定するパソコンの IP アドレスを rxxx.ooo.nnn.ii5 」 と設定したい場合 

1 「 WAN 側設定」一 「 PPPoE 」 画面を表示させて、任意のアカウントを選択して、「ユーヴ名」「ユー 
ヴパスワード」を入力します。 

2 その他をじ(下のように設定します。 

- PPP 日 E ヴービス.タイプー 「Unnumbered IP 」 にします。 

-ルータ IP 一 「 xxx . ooo . nnn . i ]3」と入力します（プ□バイダから割り当てられた最初の ip 
アドレスび入ります）。 

-サブネットマスクー「2已己2己已 .2 己己♦♦♦」と入力します。 

- DNS ヴーバー「12. 34.5 目.12」と入力します。 

3 [設定]ボタンをクリックします。 


- 71 - 











4 


「システム設定」画面から「システムリブート」の[実行]ボタンをクリックします。 


リブートが終了すると、設定が全て終了するまで本製品の設定画面が表示されなくなります。 

i モ 


已設定するパソコンの固定 IP アドレスをじ(下のように変更します。 

• IP アドレスー rxxx . ooo . nnn . i ] 引（設定したい ip アドレス） 

-ヴブネットマスクー「2己已 .2 己已 .2 已5.令令令」 

•デフオルトゲートウエー rxxx . 〇〇〇 . □□□. 1 ] 3」（ルータ IP と同じで可) 

変更方法は各 OS の取扱説明書をご覧ください。 

i モ 


6 本製品の設定画面を再度見る場合は、ブラウヴー画面で入力する数値を、 「 WAN 側設定」で設定した 

rxxx.ooo.nnn.i ] 3 」を入力します。 


詳しくは、 「 PART 3 設定ユーティリティを見てみよう」 「 PPPoE 」（ P .34) をご覧ください。 

^ Unnumbered を利用する場合は、 「 LAN 側設定」 （ P .32) で LAN (パソコン 側）に固定 IP アド レ 
km ] スを設定する必要があります。 


社内 LAN としてほ用ずるには 


本製品は企業や S 日 H 日の LAN 内の□-カルルータとして使用するにーカル•オフィス」機能 （ P .38) を 
選択し、ネットワークを分けることびできます。 

•設定手順 

1 LAN 側の設定をします。 

2 本製品を□一カルオフィスモードにします。 

3 本製品の上位にあるルータを設定します。上位ルータの機能によって、次のように設定方法び異なり 
ます。 


-本製品の上位にあるルータが RIP にが応している場合 

^本製品に RIP の設定をします 

-本製品の上位にあるルータが RIP にが応していない場合 

-►上位にあるルータにスタティックルートの設定をします 

^ 上位にあるルータの設定方法は、お使いのルータの取扱説明書をご覧ください。 

メモ 



ネットワーク•アドレス 

ヴブネットマスク 

既巧の LAN (ルータの WAN 側） 

] 92.168 .1.0 

255.255 .255.0 

追加する LAN (ルータの LAN 側） 

192.168 .2.0 

2已己 .2 己己.2己已 .0 

WAN 側 IP アドレス 

192.168 .1.1 00 

— 


※値はすべて一例です。実際に入力する値は、ご使用の環境に合わせてください。 
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•LAN 側の設定 


上位ルータのネットワークと本製品の LAN 側ネットワークび重複する場合に LAN 側の設定を変更する必要 
びあります。ここでは LAN 側 IP アドレスの変更方法について説明します。 

例：これからつなぐ上位ルータとネットワークが重複するため、「192.168.1.1」を「192.168.2.1」に変 
要する。 


[ 既巧の LAN (例参照） 


追加ずる LAN (例参照 ）I 


j I PC: 192.168 .2. n] [pC:192.168.2.12 11 PC:192.168.2.13 I 

※接続例のサブネットマスクは、すべて「255.255.255.0」です。 

^ LAN 側の設定をするときは本製品と上位ネットワークとは接続しないで巧ってくださし、。 

ミ主意 



1設定画面から 「 LAN 側設定」をクリックし、下記の項目を設定します。 


LA 晒設定站 JJi 

MAC アドレス |xx -XX-XX-XX-XX-XX 


I AM 伸 IIP ァド I っ liT^ rr^ [i I [i I 



I サづネ か トマつ々 h 。 巧 I I 。巧 I I 。巧 I fo I 



fisi]rwi mn 


① LAN 側 IP アドレスは、本製品の LAN 側の IP アドレスを入力します。 

例：192.1目 8.2.1 (工場出荷時「192.1目 8. 1.1」から変更した場合） 

③ヴブネットマスクは本製品の LAN 側ポートに付けるサブネットマスクを入力してください。 

例： 255.255 .255.0 

2 [設定]をクリックします。 LAN 側の設定び保存されます。 

-[設定]をクリックすると、 LAN 側の IP アドレスが変更され、ユーテイリテイ設定画面が表示 
されなくなります。再度ユーテイリテイ画面を表示させるには、変更した LAN 側 IP アドレス 
(例では192.168 .2.1) をブラウザのアドレス欄に入力し、[移動]ボタンをクリックすると表 
示されます。表示できない場合は、ルータの電源を入れ直してください。 

-パソコンの IP アドレスは自動取得に設定します。 

(上で本製品の LAN 側 IP アドレスの設定びできました。次ににーカル•オフイスモードの設定」 （ P .74) 
を行います。 


2 
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参□一カル•オフィスモードの設定 

本製品び工場出荷状態のままのときは、追加する LAN は下のアドレス構成となり、動作モードは WAN 側 
IP (自動取得）モードになっています。ここでは 「 WAN 側設定」で本製品を□一カル•オフィスモードに変 
要して、 WAN 側 IP アドレスを設定する方法で説明します。 



※接続例のサブネットマスクは、 すべて に55.255.255.0」です。 

1本製品を上位ネットワークに接続します。 

2 本製品に接続しているパソコンを起動します。 

3 本製品の設定画面を開き、 「 WAN 側設定」一「□一カル•オフィス」をクリックします （ P .38)。 
4必要な設定内容を入力します。 


画側設定 


る信方す 


^1リンクを度 ir 自か二] 


MDI 切琶 




OIP 自動取得の HCP ；)/ IP 固定 


OPPPoE 


® ローカル-オフイス 


ローカル-オフィス 


MAC アドレス 
中 AN 側 IP アドレス 


^|00-0 A -79-5 D -80-55 


I サフネットマスク 


ロロ 


—ロロロロ- 


I 了フォルト . ケートウェイ [ ユ [ ユ [ ].| 1- 


〇版サーバ 1 
DNS サーバ 2 


一口.□ロロ- 


-ロロロロ- 


I 設哥 雨否] ri る1 


] 92.168 .1.1 00(例） 


I 2已已 .2 已已 .2 已已.0(イ列） 


•上のルータ（前ページイラスト参照)の 
IP アドレス（例：192.1目 8.1.1) 

- ISP または社内の DNS サーバの IP アド 
レス 


WAN 側 IP アドレスに本製品の WAN 側ポートに付ける IP アドレス （192.1 目 8.1.1 日日 〈 P .72 の 
例をご覧ください〉）を入力してください。 



-他のルータに対して、 WAN 側 IP アドレスに入力した IP アドレスが「ゲートウエイ（ルータ） 
として登録されます。 WAN 側の IP アドレスが変わってしまう可能性のある DHCP クライア 
ント機能は OFF になります （ WAN 側の IP アドレスは固定になります）。 

- RIP が使用できないときは、手動で他のルータにルーティングの設定を巧ってください。詳し 
くは「スタティックルートの設定」 （ P .76) をご覧ください。 
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•サブネットマスク （2 已己2己已 .2 己已.日 〈 P .72 の例参照〉）を入力してください。 

•デフオルトゲートウエイ （192.1 目 8.1.1 〈前ページイラスト例参照〉）を入力してください。デフオ 
ルトゲートウエイは、本製品とつなびっている上位のルータの LAN 側 IP アドレスを入力します。 

- DNS サーバ1、2は、社内にある DNS サーバの IP アドレスか、プ□バイダから指定された DNS 
サーバの IP アドレスを入力してください。 

DNS サーバが1つしか指定されなかったときは、 「 DNS サーバ1」に入力してください。 



己[設定]をクリックします。「リブートしますか？」というメッセージび表示されるので、 [ OK ] をク 
U ックします。 

じ(上で□一カル-オフィスモードに設定することびでさました。 


• RIP の設定 

本製品はダイナミックルーティングプ□トコルである RIP 機能に対応しており、上位にあるルータと 、 RIP 
によって自動的に経路の情報を交換でさます。 

7^ -上位にあるルータが RIP に対応していないときは、手動でルート設定をする必要があります 

鋒 I 〈「 スタティックルートの設定」 ( P .76 )>o 

-上位にあるルータの設定方法は、お使いのルータの取扱説明書をご覧ください。 

1設定画面から「詳細設定」一「ルーティング」一「ダイナミック （ RIP )」 をクリックし、下の設定 
を行います。 


詳系田設定/ルーテイング/ダイナミシク （ R 1 P ) 



議側 RIP 送信 - 1 1 無タヵ vT 

圆側 RIP 受信 — I 無タカ r：l 

LAN 側 RIP 送信 1 無な v：| 

LAN 側 RIP 受信 

画 



- WAN 側 RIP 送信は、 RIP の送信の有無および送信する場合のバージョンを選択します。 
- WAN 側 RIP 受信は、 RIP の受信の有無および送信する場合のバージョンを選択します。 

2 [設定]をクリックします。 

3 「システム設定」画面を表示させて、「システムリブート」の[実行]をクリックします。 
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その他の J レーティング設定例 

ここでは本製品の下位にルータを追加する場合を説明します。 

•スタティックルートの設定 

隣接するルータび RIP に対応していない場合は、手動で通信経路を指定します。 

例：「ネットワーク•アドレス：192.168.3.0、サブネットマスク: 255.255.255 .0 J というネットワーク 
を追加する。 



※接続例のサブネットマスクは、すべて「255.255.255.0」です。 

《192.16 8.3 で始まる IP アドレスへの通信はすべて192.168 .2.250 に転送 

1設定画面から「詳細設定」一「ルーティング」一「スタティック」をクリックして、[追加]ボタンを 
クリックし、じ(下の設定を行います。 


詳細設定/ ルーテイング/スタティック& 



ネットワーク•アドレス 


サブネットマスク 


ヴートウエイ 


1 1 

I I 


I I 


I I 


[ 設定 I [Is] 


① 

② 


③ 


①ネットワーク•アドレスは、通信の宛先となるネットワークのアドレスを入力してください。 
(例： ] 92.168 .3.0) 

③サブネットマスクは、ネットワーク•アドレス欄に入力したアドレスのどこまでびネットワー 
クアドレスであるかを表す数値です。 

(例： 2已己 .2 己己.2己己. 0) 
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③ゲートウエイは、ネットワーク•アドレス欄とサブネットマスク欄で指定した宛先への経路と 
なるルータの IP アドレスを入力してください。 

(例： ] 92.168 .2.2 己 0) 

2 [設定]をクリックします。ルーティング画面に設定び追加されます。 

3 「システム設定」画面を表示させて、「システムリブート」の[実行]ボタンをクリックして、再度シ 
ステムリブートを実行します。 


• RIP の設定 

LAN 側の別途ルータび存在する場合は、そのルーティング経路を本製品に設定する必要びあります。本製品 
はダイナミックルーティングプロトコルである RIP 機能に対応していて、隣接するルータと RIP によって、 
自動的に経路の情報を交換でさます。 

隣接するルータが RIP に対応していないときは、手動でルート設定をする必要があります〈「ス 
タテ イツ クルートの設定」 ( P .76) >〇 


1設定画面から「詳細設定」一「ルーティング」一「ダイナミック （ RIP )」 をクリックし、下の設定 
を行います。 


詳細設定/ルーティング/ダイナミック （ R 1 P ) 

闽 

誦側 RIP 送信 

11無タカ パ1 


圓側 RIP 受信 

II おな パ1 


LAN 側 RIP 送信 

II おな パ1 


LAN 側 RIP 受信 

1| FyPvl tRIPv2 v[ 


画 

巧タカ r 

[ pd 醉 



- LAN 側 RIP 送信は、 RIP の送信の有無および送信する場合のバージョンを選択します。 
- LAN 側 RIP 受信は、 RIP の受信の有無および送信する場合のバージョンを選択します。 

2 [設定]をクリックします。 

3 「システム設定」画面を表示させて、「システムリブート」の[実行]をクリックします。 
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PART 


^^9 トラブルゃ疑巧びぁったら 


本製品を使っていて「困ったな」「うまく動かない…」と思ったとき、疑問びあったときは、この PART で 
解み方法を探してください。 


解巧のステップ 


1•取扱説明書や契約書を確認する。管理をに確認ずる 

それでも解みしないときは… 

2- この PART の Q&A を確認する 

【トラブルは？】 

♦インターネットに接続でさない 

①プ□バイダとの契約や回線工事は完了していますか？ 

③電源は入っていますか？ 

③ モデム^インターネット側への回線は正しく接続されていますか？ 

④ ケーブル（モデム林本製品林パソコン）は正しく接続されていますか？ 

⑥その他の接続は大丈夫ですか？ 

⑥ パソコンのネットワークアダプタは正しく動作していますか？ 

⑦ パソコンのネットワーク設定は正しく設定しましたか？ 

⑧ プ□バイダからの入力事項を正しく設定しましたか？ 

⑨ Web ブラウヴの設定は正しいですか？ 

♦パソコン同±がつながらない 

-ファイルやプリンタび利用できるようにネットワーク設定をしましたか？ 

♦本製品の設定ユーティリティが起動しない 
♦本製品の設定ユーティリティに □ グインできない 
♦ファームウェアのアップデートに失敗した 

【疑問は？】 

♦パソコンの IP アドレスを調べたい 

♦本製品のパスワードを変更したい 

♦最新のファームウェアを入手してアップデートしたい 

♦本製品の設定のバックアップを取る。元に戻す 

♦本製品を再起動する 

•本製品を工場出荷時の状態にちどす 

それでも解みしないときは… 

3- コレガのホームぺージの情報を活用ずる 

それでも解みしないときは… 

4- それでも解巧しなければ、サポート窓□に巧いをわせてみる 
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取扱説明書や契約書を再確認ずる/管理さに確認ずる 


本書1;^外にわプロバイダ契約時の設定取扱説明書、モデムの取扱説明書、パソコンに付属の取扱説明書をお 
手元にご用意ください。ネットワークにつなびらない原因は複雑なため、本製品の設定び正しくてわ、他の 
設定び間違っていたり、外部の装置の問題で正しくつなびらないことわあります。下記の「インターネット 
に接続でさない」の項目をすべて確認してもつなびらない場合は、プ□バイダ、パソコンのメーカーなどに 
問い合わせてみてください。なお、企業でお使いの方はネットワークの設定びオフィスによって決められて 
いることびあります。接続でさない場合はネットワーク管理部門や部内のネットワーク管理者などに確認し 
てください。 


Q&A 


•インターネットに接続でさない 

下の項目については、順番に確認しのようにチェックを付けてください。 

① プ□バイダとの契約や回線工事は完了していますか？ 

B フレッツまたはフレッツ - ADSL +対応プ□バイダなどの場合 
□回線適合調査でサービス可能と認定され、工事は完了したか 

□ B フレッツまたはフレッツ- ADSL に対応したプ□バイダの工事は完了したか 

② 電源は入っていますか？ 

各接続機器の電源 LED びついているか、または AC アダプタなどび外れていないかを確認してください。 

□ ADSL モデムまたは回線終端装置などに電源び入っているか ( AC アダプタび外れていないか） 
□本製品に電源び入っているか ( AC アダプタび外れていないか） 

③ モデムインターネット側への回線は正しく接続されていますか？ 

□モデム （ ADSL モデム、回線終端装置）とケーブル（電話回線用モジュラケーブル、同軸ケーブル、 
光ケーブル）び正しく接続されているか 

詳しい接続については、モデムや回線終端装置に付属の取扱説明書をお読み<ださい。 

④ ケーブル（モデム冷本製品分パソコン）は正しく接続されていますか？ 

□本製品と ADSL モデムまたは回線終端装置は LAN ケーブルで正しく接続されているか 
本製品とモデムび正常に接続されていると WAN LED び点灯します。点灯していない場合は、ケー 
ブルを差し直すなどしてみてください。また、モデムに MDI / MDI - X を切り替えるスイッチびあれ 
ば切り替えてみてください。 

□本製品とパソコンは LAN ケーブルで正しく接続されているか 
パソコンと本製品び正常に接続されている場合は、パソコンに電源び入っていると本製品の前面にあ 
る各 LAN ポートの Link/Act LED び点灯します。パソコンに LAN ボードまたは LAN カードびきち 
んと挿入されているか、 LAN ポートに正しくケーブルび接続されているかも再度確認しましよラ。 

⑥ その他の接続は大丈夫ですか？ 

フレッツ - ADSL の場合 

□スプリッタの出カポートの接続は正しいか（電話用と ADSL モデム用びあります） 

ADSL モデム、スプリッタの取扱説明書をご覧になり確認してください。 

⑥パソコンのネットワークアダプタは正しく動作していますか？ 

□パソコンのネットワークアダプタのドライバーの設定は正しいか 

rPART 2 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .7) をご覧にな 
り、パソコンのネットワークアダプタび正常に動作していることを再度確認してください。 
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⑦ パソコンのネットワーク設定は正しく設定しましたか？ 

□パソコンの TCP / IP び正しく設定されているか 

rPART 2 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .7) をご覧にな 
り、パソコンの TCP / IP び正しく設定されていることを再度確認してください。 

□割り当てられた固定 IP アドレスなどび設定されているか 
プ□バイダから複数の固定 IP アドレスを割り当てられている場合は、下記の手順でそれぞれのパソ 
コンのネットワーク設定を行ってください。 

.Windows XP の場合 （ P .7) 

打じド/1ドプロトコルを確認する」の手順7「インターネットプ □ トコル ( TCP / IP ) のプ□パティ」 
画面で、割り付けられた rip アドレス」「ヴブネットマスク」 r ゲートウェイ」を設定してください。 

- Windows 2000の場合 ( P .10) 

「了じド/1ドプロトコルを確認する」の手順己 「 TCP / IP のプ□パティ」画面で、割り付けられた rip 
アドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」を設定してください。 

- Windows Me /98 SE の場合 ( P .14) 

打じド/1ドプロトコルを確認する」の手順己 「 TCP / IP のプ□パティ」画面で、割り付けられた rip 
アドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」を設定してください。 

⑧ プ□バイタ'からの設定事項を正しく入力しましたか？ 

□契約時の設定事項を本製品およびパソコンに正し<入力したか 

「 PART 2 ネットワークに接続しよう」「本製品の設定をしよラ」 （ P .21) で行ったプ□バイダから 
の設定事項をすべて設定ユーティリティに正しく入力しないとインターネットには接続でさません。 
パスワードは入力を間違っても画面上で確かめることびでさませんので、再度入力をやり直してみ 
てください。大文字/ル文字び区別される場合わありますので注意してください。 

⑨ Web ブラウザの設定は正しいですか？ 

□ Web ブラウヴの設定項目は正しいか 

Web ブラウヴの設定についてはプ□バイダ契約時の取扱説明書、パソコンに付属の取扱説明書や 
日 S のヘルプなどをご覧ください。 

Windows 98 SE をお使いの場合、はじめてインターネットに接続すると、インターネット接続ウィ 
ヴードび表示されます。その場合、次の手順で設定してください。 

1「インターネット接続を手動で設定するか、□一カルエリアネットワーク ( LAN ) を使って接 
続します」をクリックし、[次へ]をクリックします。 

2 「□-カルエリアネットワーク ( LAN ) を使って接続します」をクリックし、炊へ]をク U ッ 
クします。 

3 「プ□キシーサーバーの自動検出」のチェックボックスをクリックしてチェックを外します。 

4 「インターネットメールアカウントの設赴画面で「いいえ」をクリックし、炊へ]をクリッ 
クします。 

己「完了」をクリックします。 

パソコンをダイヤルアップ環境で利用されていた方は、お使いの日 S によっては Web ブラウヴの設 
定を変更する必要びあります。プ□バイダ契約時の取扱説明書、パソコンに付属の取扱説明書や日 S 
のヘルプなどをご覧ください。 
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•パソコン同±がつなが5ない 

-ファイルやプリンタが利用できるようにネットワーク設定をしましたか？ 

□パソコンのネットワーク共有サービスの設定を行ラ 
本製品の LAN ポートに接続されたパソコン同±びデータのやり取りをするには、共有ネットワーク 
の設定び必要です。複数台のパソコンでデータのやり取りをする場合、 Windows では Microsoft 
ネットワーク共有サービスを使ったワークグループ接続（ピアツーピア接続）び一般的です。設定 
方法については、各日 S のヘルプをご覧ください。 


•本製品の設定ユーテイリテイが起動しない 

-パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか？ 

□パソコンの TCP / IP び正しく設定されているか 

「 PART 2 ネットワークに接続しよう」「パソ]ンのネットワーク設定をしよう」 （ P .7) をご覧にな 
り、パソコンの TCP / IP び正しく設定されているか再度確認してください。 

-プ□キシサーバを使ラ設定になっていませんか？ 

□ Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定は正しいか 

rPART 2 ネットワークに接続しよう」 rweb ブラウヴの設定をしよう」 （ P .18) をご覧になり 、 Web 
ブラウヴでプ□キシサーバを使用しない設定にしてください。 

. すでにフレッツ . ADSL / B フレッツに接続している場合は 

これまでパソコンに ADSL モデムなどを直接接続して、フレッツ ADSL / B フレッツに接続していた 
場合は、次の点を確認してみてください。 

□ Windows XP で、 PPPoE 接続の設定びされていませんか？ 

Windows XP の「コント□ールパネル」一「ネットワーク接続」で、「広帯域」の接続び作成され 
ていると、ルータの設定びでさません。「広帯域」の接続を削除してください。 

□「フレッツ接続ツール」を使用していませんか？ 

NTT より配布されている「フレッツ接続ツール」を使用して、フレッツ - ADSL / B フレッツに接 
続するように設定されていると、ルータの設定びでさません。「フレッツ接続ツール」を削除してく 
ださい。 

•本製品の設定ユーテイリテイに □ グインでさない 


• 別のパソコンが□グインしていませんか？ 

別のパソコンび□グインしていないか確認してくださし、別のパソコンび□グアウトしたら、もう一度 
□ グインしなおしてください。 

• パスワードを忘れた 

本製品を工場出荷時の状態に戻してください。パスワードびクリアされます。本製品を工場出荷時の状 
態に戻す方法は、この PART の「本製品を工場出荷時の状態に戻す」 （ P .87) をご覧ください。パスワー 
ドを設定したい場合は、この PART の「本製品の□グイン名（ユーヴ名）パスワードを変更したい」 
( P .82) をご覧になり、再設定してください。 

^本製品を工場出荷時の状態に戻すと、パスワードだけでなく、今まで設定していた情報がすべて 
消えてしまいます。再設定してください。 
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•ファームウェアのアップデートに失敗した 

本製品を工場出荷時の状態に戻してから、再度、ファームウェアのアップデートを行ってください。本製品 
を工場出荷時の状態に戻す方法は、この PART の「本製品を工場出荷時の状態に戻す」 （ P .87) をご覧くだ 
さい。 


^本製品を工場出荷時のが態に戻すと、今まで設定していた情報がすべて消えてしまいますので、 
再設定する必要があります。 


•パソコンの IP アドレスを調べたい 

本製品よりパソコンに割り当てられた IP アドレスを調べる場合は、次の方法で行ってください。 Windowsi^^l 
外の日 S については、日 S のヘルプや取扱説明書をご覧ください。 

■ Windows XP / 2000の場合 

1[スタート]-「すべてのプ□グラム 」 (Windows 2 日日日の 場合は「プ□グラム」）一「アクセヴリ」一 
「コマンドプ□ンプト」をク U ックします。 


2 キーボードから HpconfigJ と入力して、 「 Enter 」 キーを巧します。パソコンの IP アドレスび表示さ 
れます。 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
CC) Copyright 1 日 8 日 -2001 Microsoft Corp. 


C ： VDocuments and Sett ingsVcorega>[ipconf ig \ 


3 IP アドレスを確認します。 


npconfi 呂」と入力します。 

※画面例 

「 C :¥ D 日 cuments and Settings 
¥ coregaJ の部分は、パソコンの使用 
環境によって表示び異なります。 


Ethernet adapter □ 一わルエリア接補： 


し onnect 1 on-specific Dhb Suffix . 


IP Address. 

: 1192.168.1.1 11- 

Subnet Mask . 

: 2 日日 . 2 日日 . 2 日日.日 

Default Gateway . 

:192.168 .1.1 


IP アドレスび表示されます。 

※正しく表示されない場合は 、 「ipconfig 
■/ renew 」 と入力して、 「 Enter 」 キーを 
押します(■は半角スペースを入力し 
ます)。 


■ Windows Me / 98 SE の場合 

1[スタート]-「ファイル名を指定して実行」をクリックします。 


2 「名前」の欄に 「 winipcf 呂」と入力して、 [0 K ] をクリックします。 

3 パソコンで使用しているネットワークアダプタを選択します。パソコンの IP アドレスび表示されます。 
正しく表示されない場合は、[解放]をクリックした後、[すべて書き換え]をクリックしてください。 


-I 口 I x| 


Ethernet アタプタ店抓 


I 阿1脚里■お打飾1'がの'脚 11 £] 


7 ダブタアドレス 


192.168 .1.1 2 


IP アドレス 
サブネ，トマスゥ ■ 

デフォルトザートウ I イ I 192.16 江 1.1 


255.255 .255.0 


0K 


瞄 j たを）」 章き巧え姐）」 


すべておは ( が」すぺて害き供え卿)」 詳を田 ( 凹い〉」 


•①ご使用のネットワークアダプタを選 
択します。 

※実際に表示される名称は、ご使用 
になっているネットワークアダプ 
夕のメーカ、機種によって異なり 
ます。 

•②確認します。 
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•本製品の□グイン名(ユーザ名)、パスワードを変更したい 

本製品の□グイン名（ユーヴ名）、パスワードは、次の手順で変更でさます。 


1設定ユーティリティを起動し、「システム設定」画面を表示させます。 


システム設定 


画 


管巧者ログインを 
管巧者ログイン•バスワード 


|[root 


I バスワードの確認 


|IP マスカ レー ド- テーブル 保持時間 


で、 (10 〜30の 


jURL ホーム 


|lcorega.home 


] 


I タイレクト PPPoE 

I ルータお能 

無探アクセスポイント巧能 


時間設定 


工場出荷時の巧態へ戻す 


-|居タカト ] 

I 居タカ词 


|[ iig ちさ力 




[手か設定民 I 


|| 〇〇 4]/「9 1/ [1 日 ](YYYY/MM/DD) 


jo 1 ：|〇 I ：「 01 (hh:mm:ss) 

掩時丽灼 


I 國 


I システム■リブート 
設定保巧 


-|圆 


誌么 

[^ァームウ〕 


ァま巧 


I 障定 1 ] I 恥肖1 


① 新しく設定する□グイン名を入力し 
ます。 

② 新しく設定するノ くスワードを入力し 
ます。 

③ 確認のため②で入力したパスワード 
を再度入力します。 


④啟赶をク IJ ックします。 


2 管理者□グイン名、管理者□グインパスワードに□グイン名と新しいパスワードを入力して[更新]を 
クリックします。 

^ ログイン名およびパスワードで空白を設定すると、認証を巧わずに設定ユーテイリテイにァクセ 
km ] スすることができます。 
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•最新のファームウェアを入手してアップデートしたい 


本製品の機能強化のため、予告なくファームウェアのパージョンアップを行うことびあります。最新のファー 
ムウェアは当社のホー ムぺージ ( http :// www . corega . co . jp /) から入手してください。 


^ •更新するファームウ I アのバージョンによっては、更新前のお客様が設定されたデータが反映 
kml できない場合があります。 

-ファームウエアをアップデートする前に、本製品の設定内容をメモしておいてください。 

-ファームウエアをアップデート中は、他の操作を巧ったり、本製品の電源を切ったりしないで 
ください。ファームウエアのアップデートに失敗したり、本製品の故障の原因となる場合があ 
ります。 


ここでは例として 「 C :¥ corega 」 という名前のフオルダに 「 XXXXXX . xxx 」 というファイルを保存した場 
合で説明します。 

1設定ユーティリティを起動し、「システム設定」画面を表示させます。 

2 [ファームウェア更新]をクリックします。 



霞定読込 國 


トアームウェアま巧 j - - 

| W | 國 


3 [参照]をクリックします。 


システム設定/ファームウェア更新 



ファームウェア•ファイル ：I 

rw] (wi 


!を股'' J . 


ク IJ ックします。 


ク IJ ックします。 


4 「 C :¥ core 呂 a 」 内の 「 XXXXXX . xxx 」 を選択し、[開く]をクリックします。 



①「 XXXXXX . xxxJ を選択します。 


②[開く]をク IJ ックします。 
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已 


パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してから[更新]をク U ックします。 


システム設定/ファームウェア更新 



ファームウェア•ファイル ：I 

画 


(W1 


1|を照 …I 


ク IJ ックします。 


6 次のダイア□グボックスび表示されたら[日口をクリックします。クリックすると、ファームウェア 
の更新処理び開始されます。 



を巧しますか？ 


ク IJ ックします。 


[ 

0 K 


[ 卑杞たル ] 




7 本製品前面の 「Self test 」 LED び消灯していることを確認します。 

8 しばらくすると画面びトップのページに戻ります。 

9 Init スイッチを使って本製品を再起動してください。詳しくは「本製品を再起動する」 （ P .8 目）をご覧 
ください。 

7f| ファームウェアのアツプデートの再起動は Init スイツチを使用してくださし、。 

ミ主意 


上で、ファームウェアの更新は終了です。 
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•本製品の設定のノ（ックアップを取る/元に戻す 

現在の設定内容をバックアップし、何らかの原因で設定内容び壊れたりした場合に、保存してあるバックアッ 
プファイルを使用して、設定を元に戻すことびでさます。 

■バックアップを取る 

1設定ユーティリティを起動し、「システム設定」画面表示させます。 

2 設定保存の[保存]をクリックします。 



ク IJ ックします。 


3 「ファイルのダウン□ー ド」ダイア□グボックスび表示されたら[保を]をクリックします。 



ク IJ ックします。 


4 「名前を付けて保存」ダイア□グボックスび表示されますので、保存先を指定して[保存]をクリック 
します。 


■元に戻す 

1設定ユーティリティを起動し、「システム設定」画面を表示させます。 
2 設定読込の[読込]ボタンをク U ックします。 



ク IJ ックします。 
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3 画面び表示されたら、[参照]をクリックします。 


システム設定/設定読込 



設ぉファイル :I 

nW][lil 


: pm 


ク ij ックします。 


4前ページ「本製品の設定のバックアップを取る」で保存したファイルを選択して、欄く]ボタンをク 
リックします。 



①保存してあるファイルを選択します。 


②[開く]をクリックします。 


己 [読込]ボタンをクリックします。 


システム設定/設定読込'> 


設定フアイル：居:が 0 REG A 化 ack 叩 . bin | [ を照 ... I 

じ ! ミ 泣 ]I flW] 阔 


ク IJ ックします。 


じ(上で、本製品を元に戻すことびでさました。 


•本製品を再起動する 

本製品のシステムを再起動します。設定を変更した場合には、再起動して設定内容を反映させてください。 
「ファームウェアのアップデート」「工場出荷時の状態に戻す」とは異なりますのでご注意ください。再起動 
には、次の2つの方法びあります。 

■ Init スイッチを使う 

1本製品の電源び入っている状態で、ゼムクリップなど堅くて先の細いわのを使用し、本製品背面にあ 
る Init スイッチを巧します。 

2 Status LED び点灯し、しばらく点滅を始めたら、 Init スイッチを離します 。 Status LED び消灯す 
れば、再起動の完了です。 
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■設定ユーティリティを使う 

1設定ユーティリティを起動し、「システム設定」画面を表示させます。 
2 システム-リブートの[実行]ボタンをクリックします。 



ク IJ ックします。 


3 「システム-リブートを実行しますか？」と表示されるので、 


「日 K 」 をク U ックします。 



ク IJ ックします。 


4 システム-リブート中に 、 Power LED び消え、再び点灯したら再起動の完了です。 


•本製品を工場出荷時のが態に戻ず 

本製品を工場出荷時の状態に戻すと今まで設定した情報び初期値になります。重要な設定をしている場合は、 
設定内容をメモに書き残したり「バックアップを取る/元に戻す」 （ P .8 己）をして、後で再設定できるよう 
にしておいてください。工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法びあります。 

■ Init スイッチを使う 

1本製品の電源びオンの状態で、背面の Init スイッチを巧します。 Init スイッチはゼムクリップなど堅く 
て細いちので押して < ださい。 

2 Status LED び点滅したら Init スイッチを離します。 

3 Status LED び消灯したら、本製品び工場出荷状態に戻ります。 
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■設定ユーティリティを使う 

1設定ユーティリティを起動し、「システム設定」画面を表示させます。 
2 「工場出荷時の状態へ戻す」の[実行]ボタンをクリックします。 



ク IJ ックします。 


3 「工場出荷時の状態に戻す」を実行しますか？と表示されるので、 [ OK ] をクリックします。 



ク IJ ックします。 


4 「処理しました」と表示されますので、「完了」をクリックします。 


コレガのホームぺージの情報を活用ずる 


コレガのホームページでは、お客様からのよくあるお問い合わせ情報やネットワークの一般知識を分かりや 
すく解説しているページを公開中です。困っていることを解決するヒントになります。 


http :// www . corega . co . ip / 
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MAC アドレスにごいて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットヴービスによっては、インターネットに接続できる機器を事 
前に申請する必要びあります。その場合、 ADSL モデムなどに直接接続するネットワーク機器（本製品わ含 
むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本製品の MAC アドレスは本体底面に記載されております。 

LAN 側の MAC アドレスについては、設定ユーティリティのステータス （ P .44) で確認できます。 


おことね0 


• 本書は、株式会社コレガび作成したわので、全ての権利を弊社び保有しています。弊社に無断で本書の 
一部または全部をコピーすることを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

• 改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

• 本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任わ負いかねますのでご了承 
ください。 


ゥ2日日4株式会社コレガ 

corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Mac OS は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標または商標です。 

フレッツは、東曰本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 
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